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рэмэтэй ногоондо үхэр рые сүүдхын туршада килограм - 
тарлан таргалуулжа,. мһаа бага бәшәэр нэмээхэ гэһән 
їїэгүй тарган мяха социалис уялга баталай абаба. 


ха гэжэ ажахымнай 


те Гүрэндэ мяха 
млдөжо байнхай. ФӨнхэ Үр 


бэй 


тушааха түсэ- 
малшадаймнай 


1-Хүдэриин:.|Пүхэршэд дүүргэлтэ 
үхэр бүхэнэйнгөө шэг- ямараар ажаллаһанһаа дулдыда- 
гүдхэдээ. 1000 грам- ха байланийнь элитэ. Малшалнай 


энэ таатай сагые алдангүй үхэр- 
нүүдээ шэмэтэй ногоондо бэлшээ- 
нэ. Үхэршэн Дмитрий Семенович 
Москвитин үбэлэй Парануудта 240. 
хашарагай тус бүриин шэгнүүрые 
сүүдхэдээ 1000 граммаар нэмээ- 
жэ, 350 килограммтай болгожо 
тушааһан юм. 


ОЛОН ТҮМЭН ДАЛЬБАРААНУУД 
Мүнөө 130 


бэшээр мэмээжа абаха” 
наа табиһан тухайгаа 
{ Манлай колхозой мал 
Левон Петрович Се- 
трий Семенович Мос- 
Дмитрий Николаевич 
шад хаража байһан | 
үхэнэйнгөо шэгиүү- 


рй инкубаторна стан- мянган  талуунай 


ектив энә жэлдэ 150 дальбараа Охин-Булагай, Бэшүү- 
алүунай, 100 мянган рэй совхозуудта болон хүн зондо 
дальбараа гаргаха 30- худалдагданхай. 

Тахяагай 92.600 үндэгэн май 
лальбараануүдые дэг: -- апрель һарануудта инкубатор- 


та хэгдэһэн юм. Мүнөо 67 мян- 
тан дальбараа таргагдаад байна. 
| Вл. БОРИСОВ. 


ҮН хаһа түлэг дундаа 
б мянган үндэгэн инку- 
яхан хэгдэлэн байгаа. 


байгуулалтын зорил- 
совет арадай амжалта- 
елүүлжэ байһан мү- 
э байдалда архяар да- 
Е бүришъе тэсэхын ар- 


тёвконуудые абаха эрхэһээ ха: 
Һагдажа, гэр байра абаха ээлжээ- 
нүүдһээ хойшолуулагдажа боло- 
хо байна. Хүдэлмэридөө һогтууша- 
гаар ерэһэн гү, али хүдрлмэрил- 
жэ байхадаа архи уулан хүнүүдтэ 
мүн лэ иимэ хэмжээн абтажа бо- 
лохо Сайна. 

Өвөрынгөө мэдэлдэ байран хү- 
дэлмэрилэгшэдые үйлэдбэри дээ- 
рээ архи ууха арга олгоһон, тэ- 
рэшэлэн Погтуу байһан хүнүүдые 
хүдэлмэрийөөнь зайсуулха хэм- 
жээнүүдые абадаггүй участогуу- 
дай, цехүүдэй, халаануудай бри- 
гадирнууд, мастернууд ба на. 
чальнигууд журамай ёһоор ха- 
рюусалгада хабаадуулаглаха. 
хууляар хараалагдаһан ушарнууд- 
та уголовно харюусалгада хабаа- 
дуулаглаха Сайна. 

4. Үйлсэнүүдтэ, олониитын бу- 
сад газарнуудта  хэтэрмэ Погтуу 
ябаһан хүнүүд медицинскэ їэр- 
гээдэг газарнуудта  оруулагдаха, 
тэндэ байһанайнгаа түлөө тогтоог- 
доһон гуримай ёһоор түлөөпыень 
| түлэхэ. 


па ба алкоголизмтай | 

тэмсэл шангадхаха зд П. ХУУЛИИН НАҺА 

(СФСР-эй Верховно Со- | ТҮЙСӨӨГҮЙ ҮХИБҮҮЛЫЕ 

Өнднум нигэжэ тогтоо, АРХИДУУЛЬАНАЙ ТҮЛӨӨ 
ХАРЮУСАЛГА 


5. Хуулиин наһа гүйсөөгүй үхн- 
бүүдые түрэлхидэйнь гү, али он- 
доо хүнүүдэй Погтотор архи уул 
гаа паань, хэрбээ эдэ ябуулгануу- 
дай уголовно харюусалгада хабаа- 
дуулагдахаар бөшэ байгаа һаань, 


ажалшадай бэеын 
ро хүргэдэг, олон ушар- 
ые Палгаадаг, үхибүү- 
үжүүлгэдэ муу нүлөө 
байна. Һогтуу болоһон 
юниитынгээ ба гүрэнэй 
арюусалгынгаа мэдэрэл 
үлиган ааша гаргалаг 
3 ябуулѓануудые хэдэг 
Ирхидалга үйлэдбэрид= 
ой :улдаг ажалһаа Памша- 
і журам эбдэлгэдэ, гэм- 
н зоной усалтан үхэл- 
дэг байна. 


ые зайсүулха, тэрэ- 
үзэгдэлнүүдтэ эбсэшэ- 
Мндаха, бүри үрэ ехэтэй 
З ые абаха тухай ажал- 


6 йтэй эрилтэнүүдые хэ. 


ИИТЫН ЯБАДАГ 
А АРХИ УУҺАНАЙ 
1 БОГТУУГЛАР 
БАНАЙ ТҮЛӨӨ 
аААРЮУСАЛГА 


шадай депутадуудай 


рведэйн гүйсэдхэхэ ко- | ГУШан түхэриг хүрэтэр яла за- 
таар архи уухые зүб-| ХИргаанай талаар тохогдохо бай- 
@:удалдаа наймаанай ба| н: Эдэ яланууд хуулийн наһа 
хоолой гүйсөөгүй үхибүүдэй эхэ эсэгэдэ 


предприяти- 
шэ, харин үйлсэнүүд, 
1 гэр байра руу ороһон 
1) сталионууд, сквер- 
кнууд болон бусад нии- 


гү, али тэдэниие орлодог хүнүүд- 
тэ хуулийн найа гүйсөөгүй үхи- 
бүүдэй хэрэгүүдые эрхилдэг ко- 
миссинуудаар бусад хүнүүдтэ 


),40: уудта архи ухћанай, ажалшадай депутадуудай нютагай 
түра итын газарта Погтуу-| Соведүүдэй гүйсэдхэхэ комитедүү- 
0 най, хүнэй “нэрэ хүн-| Д9Эр яла тохогдохо байна. 
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Өөһэдынь мэдэлдэ байһан хуу- 
лкин наһа гүйсөөгүй  үхибүүдые 
архидуулһан хүнүүд нэгэ жэлэй 
болзоооор сүлөөгөө хаһагдаха гү. 
али мүн нимэ болзор соо залан за- 
һаруулха хүдэлмэридэ хабаадуу- 
лалсаха, үгышье һаа табин түхэ- 
риг хүрэтэр яла түлэхэ. 

Хуулийн наһа гүйсөөгүй үхи- 
бүүдые архидуулһанай, тайлбари- 
лан хэлэбэл дээрэ дурсагдаһан 
ябуулгануудые саг үргэлжэ хэлэ- 
нэй түлөө табан жэл хүрэтэр сү- 
лөөгөө хаһагдаха Сайна. 


шитын ёһо заншалыг 
гөө түлөө гурбанһаа ар 
Шїнг хүрэтэр яла түлэхэ. , 
буулгануудые хэйїэнэйн- 
захиргаанай талаар хэм- 
агдаһанайнгаа Пүүлээр 
нюөгүй байхада дахяад 
үнүүд арбанһаа гушан 
їрэтэр яла түлэхэ байна. | 
органой начальник 
рэнэй орлогшо ялые тог- 
а. 

їохогдопон тухай мили- 
ууд хүдэлжэ байпһан, 
ү, али ажабайдаг газа- 


6. 16 Хуулийн хүрөөгүй наһа- 
ын |организацинуудта | тай үхибүүдэй олониитын газарта 
уялгатай. гараһанай, мүн архи ууһанай тү- 
итын газарта архи | лөө эхэ, эсэгэдэнь гү, али тэдэ- 
ү, али Һогтуугаар ·ябаһа- | ниие харадаг хүнүүдтэ гурбан- 


је яла түлүүлхынгээ 
лициин оргачууд оло- 
зрта архи ууланай тү- 
алнуудые коллективүү- 
падта гү, али хүдэлдэг, 
, али ажаһуудаг газар- 
нүхэрэй сүүдүүдтэ эль 
аха байна. 
ён ууһанай түлөө жэлэй 
ою нэгэгэ бэшэ захир- 
212557 гу, али олонинтын 
деа үзуулаглэһэн хүнүү- 
шриятинуудай, эмхи зур- 
болон арганизапинуу- 
фсоюзхудай фабрична 
й нютагай комитедүүдтэй 
үйлэдбэри дээрээ аба- 
алнуудыень хүсэдөөр гү. 
хубяарнь хороохо гэ: 
рхо. Эдэ хүнүүд амагал- 
ангуулта ба санстори 
шохо хүнгэлэлтэтэй гу- 


наа арбан түхэриг хүрэтэр яла 
ажалшадай депутадуудай гооодуу: 
дай, районуудай Соведүүдэй гүй- 
сэдхэхэ комитедүүдэй (хуулийн 
наһа гүйсөөгүй үхибүүдэй хэрэ- 
гүүдые эрхилдэг комиссинууд то- 
хохо болоно. 

Т. Архи хадагалдаг ба худал- 
дадаг газарнуудтай холбоотой 
үйлэдбэридэ хуулийн нала гүйсөө- 
гүй үхибуүдые абалгые хорихо. 


Ш. АРХИ ХУДАЛДАХА 
ГУРИМ ЭБДЭҺЭНЭЙ ТҮЛӨЭ 
ХАРЮУСАЛГА 
8. Хара архи болон бусад ар. 
хинуудые худалдаха талаар тог- 
тоогдопон гуримые сахяагүй ху: 
далдаа наймаанай предприяти 
нуудай хүдэлмэрилэгшэд арбан- 
һаа хорин табан түхэриг хүрэтэр 
яла түлэхэ Эдэ ялануудые ажал- 


аа 


| 


АЛШАДАЙМНАЙ ҮГЭ БАТА | 


Түсэбтэ табан жэлэй хоёрдохи 
жэлдэ ажахымнай гүрэндэ 
мянгат центнер мяха худалдахд 
түсэбтай юм. Хараалдан түсэб, 
даабаряа малшаднай ноябрь ћа- 
рада сүм дүүргэхээр жаллажа 
байна. 


0 


И. АНДРЕЕВ, 

«Родина» колхозой 

түрүүлэгшын орлогшо. 
Хяагтын аймаг. 


Бэ нтиииниииилиийллллллиллллллин 
» 


Евдокия Базаровна Раднаева 
арбаад жэлэй туршада таһалгаряа- 
гүй һаалишанаар ажаллана. Энэ 
нүхэрнай һүүлэй үедэ үнеэн бүрн- 
өө ехэ һү һааха соцналис мүры- 
сөөндэ оролсожо, горитойхон ам- 
жалта туйладаг болонхой юм. 
Һаяын мэдээгээр, Евдокия Раднас- 
ва жэлэй эхин ээ хойшо үнеэн 
бүриһөо 1000 шахуу килограмм ћү 
абажа, совхоз соогоо эрхимлэһэн 
байна. , 

ЗУРАГ ДЭЭРЭ: Хурамхаанан 
аймагай Аргатын совхозой һаалн- 
шан Е. Раднаева. 


К. ГАБАЕВАН фото 


РСФСР-эй Верховно Соведэй Пре 


шадай депутадуудай +/отагай Со- 
ведүүдэй гүйсэдхэхэ комитедүү- 
дәй захиргаанан комиссинууд т0- 
хохо, үгышье һаа олониитын ша: 
таар хэмжээн абтаха байна. 
їїэлэй турша соо дахяад хэг. 
дэлэн иимэ ябуулгануудай түлөө 
яла түлэхэһөө гадна захиргаанай 
гү, али олониитын зүгһөө нүлөд 
үзүүлэгдэхэ, тэрээнїээ гадна нэ- 
гэ жэл хүрэтэр залан заһаруулха 


хүдэлмэрндэ хабаадуулха үгы- 
шье һаа, табинһаа зуун түхэриг 
хүрэтэр яла түлүүлээд, гурбан- 


һаа табан жэл хүрэтэр болзортой- 
гоор гү, али тэрэ болзоргүйгөөр 


худалдаа наймаанай предприяти- 
нуудта ба ниитын эдеэ хоолой 
предприятинуудта  хүдэлхэ эр- 


хыень хаһаха. 

9. Эрхэтэдэй хара архи ба бу- 
сэд архинуудые худалдажа абаад, 
дээшэлүүлэгдэһэн сэнгээр дам 
худалдалга хонжоо наймаа хэһэ: 
нэй түлөө хараалагдапан хуулиин 
ёпоор хэлээгдэхэ. 


ІУ ГЭРТЭЭ АРХИ 
НЭРЭҺЭНЭЙ, ХУДАЛДАҺАНАЙ, 
ХАДАГАЛЬАНАЙ БА 
БЭЛДЭҺЭНЭЙ ТҮЛӨӨ 
ХАРЮУСАЛГА 


10. Наймаалха зорилгогүйгөө 
хара архи, чачи, тутово архи, бра- 
га гү, али бусад хатуу умдануу- 
дые нэрэлгэ гү, али хадагалалга, 
тэрэшэлэн нимэ архинуудые нэрэ- 
хын түлөө худалдаха гү, алн ха- 
дагалха зорилготой аппарат бари- 
жа байгшад нэгэ жэл хүрэтэр сҮ- 
лөөгөө хаһагдаха гү, али мүн лэ 
энэ болзор соо залан заһаруулха 
хүдэлмэрндэ " хабаадуулагдаха, 
үгышье һаа гурбан зуун түхэриг 
хүрэтэр яла түлэхэ. ? 

Мүн лэ иимэ ябуулганууд да: 
хлад хэгдээ һаа, хоёр жэл хүрэ- 
тэр сүлөөгөө хаһагдаха гү, али 
нэгэ жэлэй болзороор залан заћа- 
руулха хүдэлмэридэ хабаадуулаг- 
даха. : 

11. Талханай архи, чачи, архи, 
тутово архи, брага гү, али бусад 
хатуу умдануудые худалдаха зо- 
рилгоор гэртээ нэрэжэ хадагалћа- 
най гү, али тэдэнийие нэрэдэг ап: 
парадуудые худалдаха зорилгоор 
бүтээһ2нэй, мүн дурсагдаһан ум- 
дануудые гү, али аппарадуудые 
худалдаланай түлөө харюусалга- 
та хүнүүд нэгэнһээ гурбан жэл хү- 
рэтэр сүлөөгөө харагдаад, зөө- 
ринь хуряан абтажа болохо гү, 
али абтаншьегүй байжа Солохо. 

Мүн лэ иимэ ябуулганууд да- 
хин хэгдээд байгаа һаа, гэм хэһэн 
хүнүүд гурбанһаа табан жэл хү- 
рэтэр сүлөөгөө хаһагдаад, зөөринь 
хуряан абтаха гү, али абтаншье- 
гүй үлэжэ болохо байна. 
Талханай архи гү, алн бусад 
хатуу архинуудые гэртээ нэрэлгэ- 
дэ туһалһан хүнүүд (гэр байраяа, 
аппарадуудые, транспёртна хэ- 
рэгсэлнүүдые, -ороопо таряа, хар- 
таабха, свекло болон бусадые үгз- 
Пэн) хамааралсатша боложо уго- 
ловно харюусалгада хабаадуулаг- 
аха. 

12. Нэрэһэн талханай архи, ча- 
чи, архи, тутово архи. брага гү, 
али бусад хатуу умдануудые ху- 
далдажа абапан. хүнүүд арбанћаа 
табин түхэриг хүрэтэр яла түлэхэ, 
үгышъе, паа эдэ хүнүүд тухай ма- 
териалнууд хүдэлжэ байдаг га- 
зарайнь олонпитын организацидай 
һургуулиин гү, али байдаг газа- 
райнь нинтын организацинуудан 
ажалшадай коллективүүдэй г“, 
али нүхэрэй сүүдүүдэй үзэмжэдэ 
эльгээгдэхэ. 


Бүхы оронуудай пролетаринар, нэгэдэгты! 
ь4 Галеча оа Сэм ДРА хагас жил Рабаза 


197? оной июниин 21, среда 


Яла ажалшадай 
сельскэ, поселково 
тэдэнэй гүйсэдхэхэ номитедүуү: 
дээр гү, али ажалшадай депута 
дуудай районно, городской, сель- 
скэ, поселково Соведүүдэй гүй: 
садхэхэ комитедүүдэй дәргэдэхи 
захиргаанай комиссинуудаар то- 
ҳогдохо байна. 

Талханай нэрэһэн архи ба бу- 
сад хатуу умданууд милициин 
оргапу"гаар хуряан абтажа, усад- 
хагдаха ёһотой. 


У. ҺОГТУУ ЯБААД 

МАШИНАНУУДЫЕ 

ЖОЛООДОБОНОЙ 
ТҮЛӨӨ ХАРЮУСАЛГА 


13. Транспортна хэрэгсэлнүү- 
дэй-автомототранспортын, городой 
электротранспортын, тракторнуу- 
дай гу, али ондоо өөрөө ябадаг 
машинануудай жолоошод Погтуу- 
гаар ябаа һаа арбанїаа гушан тү- 
хэриг хүрэтэр яла түлэхэ, тран- 
спортна хэрэгсэлнүүдые жолоодо- 
хо эрхэлээ хоёр жэл хүрэтэр бол. 
зороор хаһагдаха. 

Транспортна 
жолоодохо эрхынь 
һүүлээрхи табан 
соо тэдэнэрэй машинануудые 
Ппогтуугаар жолоодоо һаапь, 
инмэ хүнүүдтэ арбанһаа табин т;- 
хэриг хүрэтэр лла тохогдоод, ма- 
шинануудые  жолоодохо эрхэнь 
хоёопоо табан жэл хүрэтэр ха- 
һагдаха байна. 

Дурсагдалан зэмэлэлтэнүүд гү- 
рэнэй автомобильна инспекцинин 
таһагаар гү, али ажалшадай депу- 
тадуудай нютагай  Соведүүдэ 
гүйсэдхэхэ комигедэй дотоодын 
хэрэгүүдэй таһагуудаар тохогдохо 
байна. : 

Транспортна хэрэгсэлнүүдыс 
жолоодохо эрхэеэ захиргаанай та- 
лаар хаһагдаһан аад, ажалдаа 
жэшээтэ айнаар · хандаћһанай, 
һайнаар ябаһанай түлөө хүнүүдые 
тогтоогдоћон болзоройнь хахад- 
паа бага бэшынь үнгәрхэдә 
тэдэндэ зэмэ тохоһон органууд 
предприятинуудай,. эмхи зургаа- 
нуудай гу, али ниитын организа- 
цинуудай. захиргаануудаи гуйл- 
таар эрхэеэ хаһагдаћан 
роннь үлдэгшэ хубине 
шадаха байна. 

14. Транспортна 
дые жолоодохо: 


депутадууда! 
Соведүүдээр. 


хэрэгсэнүүдыс 
хађагдаһанай 
жэлэй · турша 


хороожо 


хэрэгсэлнүүг 
зрхэеэ ‘ хаһагда- 
пан аад, автотранспортна гү, 
али городой электротранспортна 
хэт эгсэлнүүдые, тракторнууд, 
гү, али ондоо өөрөө ябадаг ма- 
шинануудые погтуугаар жолоодо- 
пон хүнүүд нэгэ жэл хүрэтэр сү- 
лөөгөө хапагдаха гү, али мүн лэ 
нимэ болзор соо залан заларуул- 
ха хүдэлмэридэ | хабаадуулагдаха 
гү, али 100 түхэрпг хүрэтэр яла 
түлөөд, табан жэл хүрэтэр болзор 
соо транспортна  хэрэгсэлнүүдыс 
жолоодохо эрхэһээ хаһагдаха. 

15. Автотранспортна гү, али 
городской * электротранспортна 
хэрэгсэлнүүдые, тракторнууд гү, 
али ондоо самоходно машинануу- 
дые жолоодохо эрхэгүй аад, тэ- 
рэниие һогтуугаар жолоодоһон хү- 
нүүд табин түхэриг фүрэтэр яла 
түлэхэ. Тэрэниие гүрэнэй автомо- 
бильна инспекциин таћаг гү, али 
ажалшадай депутадуудай нютагай 
Соведэй гүйсэдхэхэ комитедэй до- 
тоодын хэрэгүүдэй таһаг тохохо. 


болзо- | 


ЭБУРЧАХ ҮН 


эй Буряадай обкомой, Буряадай АССР-эй Верховно 


—— 


Н 


Соведэй, Министрнүүдэй Соведэй орга 


Сэн 2 мүнгэн 


зидиумэй Указ 


ХИДАЛГАТАЙ БА АЛКОГОЛИЗМ ТАЙ ТЭМСЭЛ 
ШАНГАДХАХА ХЭМЖЭЭНҮҮД ТУХАЙ 


Мүн лэ пимэ ябуулгануудые 
жэлэй турша соо дахяад хэһэн хү: 
нүүд нэгэ кэл хүрэтэр болзороор 


сүлөөгөө хаһағдаха гү, али мүн 
лэ иимэ болзор соо залан заћһа- 
руулха хүдэлмэридэ  хабаадуу- 


лагдаха гү, али зуун түхэриг хүрэ- 
тэр яла түлэхэ. 


УІ. АРХЯАР ДАШУУРҺАН 
ХҮНҮҮДЭЙ УУХА ДУРЫЕНЬ 
ГУТААХА, ХҮСӨӨР АРГАЛХА 

ТУХАЙ 

16. „Архи ехээр уужа, гэр бүлэеэ 
хүндэ хүшэр байдалда оруулдаг 
хүнүүд сүүдээр хизаарлан хэһээг- 
дэжэ, мүн харгалзалга тогтоогдо- 
жо болохо байна, Инмэ хүн өөрын- 
гөо зөөрине мэдэхэ, тэрэшэлн са- 
лин хүлһэ, пенен гү, -- али оң: 
доо түхэлэй олзо абаха, харгал- 
загшын зүбшөөлөөр гэр доторой 
жэжэ гарзашануудгаа (бэшыень, 
гаргашалха эрхэтэй. 

17. Архида ороПон, һайн дураа” 
раа аргалуулгалаа зайсадаг гү, 
али аргаламжын Тїүүлээр архияа 
үргэлжэлүүлдэг, ажалай журам 
олониитын ба социалис нэгэдэлэй 
ёро гурим эбдэдэг, олониитын 
ба захиргаанай талаар хэмжээ- 
нүүдтэ хүртэлэншье хүнүүд 
баадхажа, аргалхын ба ажал хүүл- 
жэ залан заһаруулхын тулада ар- 
галамжын-ажалай профилакторн- 
до нэгэнїээ хоёр жэл хүрэтэр бол- 
зороор эльгээгдэхэ 


Прэфилакторидо дурсагдалан 
хүнүүдые эльгээхэ тухай асуудал 
ниитын организацинуудай, ажал- 
шадай коллективүүдэй гү, али гү- 
рэнэй  органуудай · зууршалгаар 
хэгдэһэн медицинскэ тобшололой 
бии байгаа һаань районно (город- 
ской, аралай сүүдүүдээр хаража 
үзэгдэхэ. 


УП. АРХИДАЛГАТАЙ 
ТЭМСЭХЭ КОМИССИНУУД 


18. Архидалгатай тэмсэхэ з0- 
рилгоор гүрэнэй органуудай ба. 
нинтын организацинуудай ажал 


ябуулгые тааралдуулхын тулада, 
тэрэшэлэн архидалгые’ зайсуулан 
болюулха хэмжээ. ябуулгануудые 
хараалхынёба бэелүүлхын тулада 
ажалшадай депутадуудай районно, 
городской, окружной, областной; 
хизаарай Соведүүдэй гүйсэдхэхэ 
комитедүүдэй. автономито . рес- 
публикануудай Министрнүүдэй 
Соведүүдэй  дэргэдэ. РСФСР-эй 
Министрнүүдэй Соведэй дэргэдэ 
комиссинуудые байгуулха. Дур- 
сагдаһан комиссинууд ажалшадай 
депутадуудай сельснэ ба поєсел- 
ково Совёдүүдэй гүйсэдхэхэ комн: 
тедүүдэй дэргэдэ байгуулагдажа 
болоно 


Архидалгатай тэмсэхэ комисси- 
нууд тухай дүримэй проект зо- 
хеожо, РСФСР-эи Верховно Сове- 
дэн Президнумэй үзэмжэдэ таби. 
хывнь РСФСР-эй Министрнүүдэй 
Соведтэ даалгаха. 

19. Энэ Указан баталач абта- 
Һантай дашарамдуулан, мүнөөнэй 
хуули ёһонуудта хубилалта оруул- 
ха тухай дурадхалнуудые хамаа- 
тай миннстерствэнүүд болон зур- 
гаануудай хабаадалгатайгаар бэл- 
дэжэ. РСФСР-эй Верховно Сове- 
дэй Президиумэн үзэмжэдэ таби- 
хыень РСФСР-эй Юстициин мр- 
нистерствэдэ даалгаха. 


РСФСР-эй Верховно Соведэй Президиумэй 


Түрүүлэгшэ М. ЯСНОВ. 


РСФСР-эй Верховно Соведэй Президиумэй 


Москва, 1972 оной июниин 19. 


Секретарь Х. НЕШКОРВ. 


Ї 


бүхэсоюзна 
ҮІ съезддэ 


«Знание» гэжэ бухэсоюзна 
циин түлөөлэгшэдые--тэрэнэ 


ба новаторнуудые, ! 
шадые Советскэ Союзай 


гуулагдаһан «З 
шухала, аша үрэ ех 
хүмүүжүүлгэдэ партиин 
ажал ябуулга ороной 
совет интеллитенцинн 


этэй хубинь 


болоно. й 

«Знание» бүлгэмэй 
ябуулгын дүнгүүд гүнзэгы үзэл 
шудаллан, 


дэлгэруүүлгын ү 
Коммунис 


хы совет арадай эршэмтэйгээр, 
хонь. Түсэбтэ табан жэлэй 
бэелүүлхын түлөө, 
мүрысөөн бүхы орон доторнай 
Ажабайдалтай. коммунис 


сэл эрмэлзэлгэнүүдтэ, Ленинэй 
үнэн сэхэ, коммунис жаяг 

римуудай, совет патрнотизмын 
лизмын үзэл 
шә бүлгэмэй зорилго болоно. 


гол шухала 


болон арад зоной 


удха шанартай боложо байна. 


эй, Совет правительствын аша 


«Знание> бүлгэм 


тайгаар нүлөөлхэ уялгатай. 
Эдэ  бүгэда лекционно 


түхэл маягуудые нарижуул 
хуби шатануудыг ЭМХИДХЭН 


нэрэй аудиторидо, 
ажаллайан газарнуудта ниитын 
лой зэдэлэн соностог лэ. 


дэлгэрүүлхэ, тэрэнэй аша 4! 
тор коммунизм байгуулгын 


дүй дүршэлынь найдамтай арг 


КПСС-эй ЦК-гай Политбюро- 
гой гэшүүн, СССР-эй Верховно 
Соведэй Президнумэй Түрүү: 
лэгшэ Н. В. Подгорный түрүү: 
тэй совет делегаци Вьетнамай 
Демократическа Республикада 
1972 оной инюниин 15-наа 18 
хүрэтэр хани ёһоор юрын хэрэ: 
гээр аяншалаа. КПСС-эй ЦК: 
гай секретарь К. Ф. Натушев, 
СССР-эй Гадаадын хэрэгүүдэй 
министрэй орлогшо Н. П. Фи- 
рюбин делегациин составта 
оролсоно. Вьетнамай Ажалша- 
дай партиин Центральна Коми- 
тет ДРВ-гэй Национальна суг- 
лаанай саг үртэлжын комитет 
ба правительство делегациние 
хани халуунаар угтаа. 

Ханойдо аяншалха гүедөө со 
вет делегациие толгойлогшэЭ 
Н. В. Подгорный Вьетнамай 
Демократическа Республикын 
Президент Тон Дых Тхангда 
орожо, уулзаа 


ПТВ-гэй ЦК-гай Нэгэдэхи 
секретарь Ле Зуан. ПТВ-гэѓ 
ЦН-гай Политбюрогой гэшүүк. 
ДРВ-гэй Нацнональна суглаа- 
най саг үргэлжын комитедэй 
түрүүлэгшэ Чионг Тинь, ПТН- 
гэй ЦК-гай Нолитбюрогой гэ- 
шүүн, ДРВ-гэй премьер-мичист- 
рэй орлогшо Нгуен Зуй Чинь, 
ПТВ-эй ЦК-гай секретарь, ДРБВ- 
гэй правительствын • министр 
Суан Тхюн болон Вьетнамай 
бусад хүтэлбэрилэгшэд совет 
делегацитай уулзажа. тэрээнтэй 
хани ёпоор хөөрэлдэһэн байна. 


Совет ба вьетнам талануудай 
хоорондо хэлсээн боложо, Со- 


ветскэ Союзай ба Бьетнамай 
Демократическа Республикын 
хоорондохи хани харилсаае, 


дайшалхы һанал:нэгэдэлгые бо- 
лон аха дүүгэй харилсаа хо;- 
боое = саашадань бэхижүүлхэ 
асуудалнууд, мүн вьетнам 
арадта зсэргүүгээр американ 
империализмын зэбсэгтэ интер- 
венциин үргэлжэлүүлэгдэжә, 
социалис гүрэндэ — Вьетнамай 
Демократическа Республикада 
эсэргүүгээр США -гай хэдэг 
эзэтхэг түримхэй ябуулгын 
шангадхагдажа байһанһаа улам 
ждлан, Вьетнамда тохёолдойов 
байдал зүбшэн хэлсэгдээ. 
Баатарлиг вьетнам арадта 
талархажа байпана4 совет деле 
гаци КПСС-эй ЦЫН-гай Политбю- 
рогой, СССР-эй Верховно !Со- 
ведэй Президнумэй, Совет пра- 
вительствын зугїөө элирхэйлэн 


„Знание“ гэжэ 


гдые, бүлгэмэй бүхы гэшүүдые--М 
заан” с й зэргэдэ жагсан нэгэдэһэн эрдэм, 


тэдые, арадан ажахын мэргэжэлтэдые, үйлэдбэрийн түрүүшүүл 
соёл культурын, 
Номмунис 
митет ханн халуунаар. үнэн зүрхэндөө амаршална. 
Элитэ: ехэ эрдэмтэдэй үүсхэлээр 2ә жэлэй 
нание» бүлгэм соёл сурталай хүдэлмэрийн гол 
найдамтай тупалагшань 
хүн зоной ажабайдалда 
үнэхөөрөө арадай һайн 
тэй, партиин агууехэ хэрэгтэ тон үнэн сэхэ 


олон жэлэй, 


шэпэ дэлхэйе зохёогшодой али бүхы талаараа хүг- 
жэл ехэтэй байхын тула научна ба политическэ 
ргэн ехэ далайсада элеэр харагдана. 
партиин хүтэлбэри 
КПСС-эй ХХЇҮ съездын түүхэтэ шиидхэбэринүүдые бодото дээ- 
рэнь бэелүүлхын тула Номмунис партиин 


жа байһан оршон байдалда «Знание» 
даабаринуудые йгаа 
ССР Союзай байгуулагдараар 50 жэлэй ойе 
нэрэтэй солотойгоор угтахын түлөө бүгэда арадай 


нягта холбоотойгоор бүхы хүдэлмэреэ ябуулха, 


тикын амжалтануудые. арадай ажахые саашадань 
ажана байдалые нилээд һайжаруулхын ту- 
ла КПСС-эй бэелүүлжэ байгаа бодото хараа түсэбүүдые залан 
сэхээр, гүнзэгыгөөр харуулха талаар үргэн ехэ. 

хүдэлмэри мүнөөнэй эрхэ байдалда ябуулха гээмэ 


гүүдые тодо хурсаар, Сата найдамтайгаар харуулха, 
ной арадуудай хани барисаанай 3 
харуулха, агууехэ социалис Эхэ орондо ажаһуужа байлан мэ- 
дэрэл олоннитэдэ хүмүүжүүлхэ шухала. 

ажалшадай 
эдэбхитэйгээр хабаадалсаха, ажал хүдэлмэрине хүтэлбэрилгын, 
эмхидхэлгын, научна түрүү арга онолнуудые шудалан олохо- 
донь кадрнуудта тупаламжа үзүүлхэ, 
кын мүнөөнэй туйлалтануудые, 
шэлые промышленностьда, хүдөө ажахыда нэбтэрүүлгэдэ аша- 


пропагандые саашадаа 2 
ябуулха, ндейно-теоретическэ хэмжээень дээшэлүүлхэ, тэрэнэн 
ха эрилтэ 
бэхижүүлхэ, тэдэнэй ажал ябуул- 
гада үргэн нинтые хабаадуулха Ї 
нүүдые лекторнүүдэй Хүдэлмэридэ эдэбхитэйгээр хабаадуулха 
гээшэ «Знание» бүлгэмэй гол шухала зорилго мүн. 

Эрдэм ухаа олонинтэдэ түхөөхэ гээшэ лайн Һһайхан зорилго 
болоно. Цех соо, хәэрын станда, соёлой байшан соо, 
хаа хаанагүй — совет 


хэхын тула үнгэрїэн хорин табан жэлэй 
а нүхэсэл 
Советскэ Сохзай Коммунис партийн 
гэн найдажа байһанаа мэдүүлнэ. 


СОВЕТСКЭ СОЮЗАЙ КОММУНИС ПАРТИИН 
ЦЕНТРАЛЬНА КОМИТЕТ 


ЫС 


Въвтнамай Демократическа 
Респубяикада совет делегацинн 
аяншалһан тухай 


бүлгэмэй 


гэмэй ҰІ съездын делега- 


бүл 
манай алдарта интеллиген- 


искусствын ажал ябуулаг- 

партиин Центральна Ко: 
урда тээ бай- 
ажалшадые коммунис  ёлюор 
болоо. Тэрэнэй 

батаар ороо, 

Һайхан шэнжэ- 
байһанай гэршэ 
аша үрэ ехэтэй ажал 
бодолтой. марксизмые пайнаар 


эрдэм идхан 


доро бүхы совет арадай 
хүтэлбэри доро бү- 
рма зоригжолтойгоор ажалла: 
бүлгэмэй съезд боло- 
амжалтатайгаар 


Уу 


социалнс 
дэлгэрээ. 


байгуулалтын "ажал хэрэгүүдтэй 


коммунис хү- 
агууехэ хэрэгтэ хизаарлашагүй 


заршамай гүнзэгы удхатай ёо гу- 


ба пролетарска интернациона 


бодолтойгоор совет хүнүүдые хүмүүжүүлхэ гээ- 


Партинн ХХІУ съездын зохёон тодррхонлйон теоретическэ 
асуудалнуудые ойлгуулха, манай гадаадын поли: 


хүгжөөхын 


элдэб янзын 
улам ехэ 


Ленинскэ национальна политикые бэелүүлхэ талаар кКиСС- 


үрэ ехэтэй ажал ябуулгын дүн- 
манай оро- 


агууехэ хүсые гүнзэгыгөөр 


экономическа һуралсалда 


эрдэм наукын ба техни- 
дүр- 


үйлэдбэриин түрүү дүй 


пайнаар 


табина. Тэрэнэй бүхы 


хэрэгые хүгжөрхэ, Шэнэ хү- 


студент- 
хүнэй ажаһуућан, 
уялга дүүргэгшэ лекторэй хоо- 


Ажал хүдэлмэридөө шэнэ ехэ амжалтануудые туйлахыень 
«Знание» гэжэ бүхэсоюзна бүлгэмдэ хүсөөд, 


ческэ ба научна эрдэм ухаа идхалгые 1 
ные дээшэлүүлхэ, манай орон До- 
гууехэ хэрэгтэ эрхим тула нэмэри 


бүлгэм полити- 


улам бүри үргэнөөр 


турша соо олопон 
болохо байха гэжэ 
Центральна Комитет эти- 


мэдүүлээ. Империалис эзэрхэг 
түримхэй ябуулгада эсэргүүсэн, 
Эхэ оронойнгоо эрхэ сүлөөгэй, 
бэеэ даанхай Сайдалай түлөэ 
үнэн зүб тэмсэл хэжэ байпан 
вьетнам арадга шухала тупћа- 
ламжа ба дэмжэлгэ пролетар- 
на интернационализмын гол 
бпонуудта үнэн сэхэ байдаг Со- 
ветскэ Союзай Коммунис пар: 
ти, СССР-эй правятельство, 
бүхы совет арад саашадаашье 
үзүүлхэ., 

Американ нмпериализмын 
зэбсэгтэ эзэрхэг түримхэй 
ябуулгануудыг сухарюулан со: 
хилгодо, социализм байгуул- 
гада саашанхи амжалтануудые 
туйлахыень Вьетнамай Ажал: 
шадай партинн Центральна Ко- 
митедтэ, ДРВ-гэй нправительсл- 
вада. бүхы вьетнам арадта Н. В. 
Подгорный үнэн вүрхэнһөө хү- 
сөө. 

Сайгоной туһамаршадай заса: 
гай сэрэгүүдые, американ эзэр- 
хэг түримхэйшүүлые Урда 
Вьетнамай Республикын нацио- 
нальна фронтын ба Саг зуу- 
рын революционно правитель- 
ствын хүтэлбэреэр горитойгоор 
динлэжэ байһые хоёр тала һа 
налаа ханангяар тэмдэглээ. 

Социалис бүрин эрхэтэ гүрэн 
бологшд Вьетнамай Демократи: 
ческа Республикада эсэргүүгээр 
США-гай хэжэ байһан эзэрхэг 
түримхэй ябуулгые хоёр тала 
эрид шангаар буруушаагаа. 
ДРВ-гэй портнуудые бомбодол- 
гые, буудалгые ба минэ табил- 
гые дары түргэнөөр, үгэ дуу- 
гүйгөвр болюулхые, мүн Урда 
Вьетнамда «вьегнгғайхидай хү- 
сөөр дай үргэлжэлүүлхэ» полн: 
тиные болюулха, Парижда таа- 
тай хэлсээнүүдые һэргээхэ ту- 
хай США-да эрилтэ хээ. ДРВ 
гэй правительствын ба РЮВ- 


---:--П--П----Пт- сг“ 


эй ВРП-гэй дурадхаћһан полити“ 


ческэ гуримшуулгын мэдээжэ 
программа (тэрэ тоодо 7 пункт 
ба тэдэндэ 2 тайлбари) оро- 
нойнь арадай национальна хү- 
сэл эрмэлзэлгэдэ тааруугаар 
Вьетнамай асуудал түргэнөөр, 
шиидхэхэ таарамжатай үндэһэ 
һуури боложо үгэнэ. 

Сэхэ руунь хөөрэлдэхэ, хани 
ба нүхэрэй ёНоной оршон бай- 
далда хэлсэхн үнгәрөө. 


этэ 


Нүхэр Н. В. Подгорный тү- 
рүүтэй совет лолегаци иіюнииьһ 
8-да Москва бусажа ерээ. 
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Алдарта ондо 
зориулна 


ССР Союзай тогтоћоор 50 жэ 
лай ойдо зорюулжа, партиин рай- 
кон «Национальностьнуудай ха- 
рилсааиууд тушаа партнин бэс-2 
лүүлхэ зорилгонууд тухай БЇСС-эн = 
ХХІУ съездын хараалһан заабари- 
нууд» гэһэн темээр наузно-тое- 
ретическэ копферений үнгэргэбэ. 
Тәндә «Социализм ба коммупизм 5 
байгуулгын үедэ нацинуудай хүг- 
Б жэлтэ ба дүтәрхы бололго», «На- 
= циональна асуудалаар ленинека 
= Вургаад ба мүнөө үе сагай бай- 
5 дал», “«Б. И. Ленин хадаа олон 
= яћатанай Совет гүрэнние бай 
Б гуулағша», «Содиалие нацннуудай 
= соёл культурын хүгжэлтэ» гэ- 
5 һән эдидхәлнүүдые партиия 
Ё райкомой секретарь 8. Б. Шагду: 
5 ров, аймагай «Малшан» газеты 
= редактор Ц. И. Цыбденов, аймл-: 
= гай Соведәй гүйсэдкомоәй секре- 
Ё тарь Д. Д. Ошоров гэгшэд ун- 
шаа. 


Секретарьнарай 
пурглсал 


Партиин райкс:: эхин организа-: 
Эаинуудай сек: сарьнарай ээл- 
Е жэвтэ семинар үнгэргэбэ. «Партий- 
5 на эхин организацинуудай үүргые 
тулай БЇСС-эй 
съездын  заабаринууд». 
«ССР Союзай төгтоћоор 50 жэлэй 5 
ойдо бэлэдхэлтэй дашарамдуулан.2 
= партийна эхин организацинуудайд 
Б.боелүүлхэ зорилгонууд» тухай гэ- 
= Бан элидхәлнүүдые аймагай Сове- 
= дәй гүйсэдкомой түрүүлэгшэ2 
Будаев, партпин райкомой = 
= секретарь 3. Б. Шагдуров гэгшэд 
= уншабад. 

Арадай хиналтын болон нөєт- 
= вуудай хүдэлмэрийс партийна 0р- 
х ганизацинүудай хэр зэргээр уда- 
= ридажа байлан тушаа арадай хи- 
= валтын аймагай комитедэй түрүү- 
= лэгшэ Х. Х. Хантаев хоөрэжэ үгөө. 
5420 лет Октября» колхозой парт- 
Ё комой секретарь А. Л, Шарасте- 
= панов колхозой 
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тухайгаа 


Вл. ГАЛСАНОВ, 

КПСС-эй райкомой 

хүдэлмэрнлэгшэ. 
Ахын аймаг. 


чинининнциигнинннннинини 


чинининйинннн 


Хэжэнгын аймагай Худанай сов-, 
хозой  Улааха-Аралай  фермын 
үнннэй Наалншан  Доржома Ба- 
заржапова хөөрэнэ: 


--Гуша гаран жэлдэ һаалиша- 
наар хүдэлжэ байнаб. Адууһа мал 
хаража байпан зондо зунай зулгы 
дулаахан саг эгээл їайхан үе гээшэ 
гэжэ һанагшаб. Тинмэлэо зун бо- 
лохые хүлеэжэ ядажа байхаш. 


Энэшье гайхалтай бэшэ. Хүдөө 
нютагта хүхы шубуун донгодожо. 
тала дайда хүхэ ногоон хүнжэлоср| 
хушагдаад, үхэр малай садахала 
сагаан эдсэн дэлбэрхэ, мяха, топон | 
элбэгнсэхэ гэжэ малша зөн хэр уг- 
Ваа хэлсэдэг ха юм даа. 


Иимэ дэмСаралта Һайхан сагта 
малаг һайнаар таргалуулха, һү 
ехээр паахын түлео слоол эршэм- 


тэйгээр мүрысэнгүй яахабибди! 
Һаяшаг Прибайкалнин аймагай 
«Пұть к коммунизму» колхозой 


паалишадай үүсхэл тухай газетодэ 
уишахадаа, эгээл энээн тушаа бо- 
домжолжо һуугаа һэм. Үнэхөөрөө 


ДЫН .совхозой ажахын, гол" 

һалбари хөнин ажал боло- 
дог юм. Хэдэн арбаад | мгнгаадаар 
„хопи үсхэбэрилхэһоо гадна. эщ 
дэ збэртэ бодо: мал өлөэр барц- 
даг, гүрэндэ мяха, һұ ехээр ХУ- 
далдадаг юм. 

Энэ талаар тус ажахы муу 
бэшэ амжадта туйлана. Жэшээл- 
хэдэ, байгша оной дүрбэн Һа- 
рын туршада сөвхөз гүрэндэ мя- 
ха худалдаха хахах жәләйигәэ 
түсэд 163 процент, һүөөр 104 
процент дуүргэһэн гээшэ. 

Сөвхозой түйлалан эйэ ам- 
жалтада, илангаяа Юү үйлэдбә- 
рилгэ, худалдалгаар Баянголой 
отделевиин  малшадай хубита 
горитейхоц байха. 

Ушарынь гэбэл, эндэхи ћаа- 
лишад һүүлэй хэдэн зкэлдэ ган- 


сашье єовхбз соогоо бэшэ, мүн 
аруат єөогоо түрүү Пуурицуу- 
лай пәгые эзэлжэ ябана бшуу. 
Эпэшье жэлдэ тэдэнср түрүүл- 
һээр. Аймагай Нү Паалиий фер- 
мэнүүдэй хоорондо дәлгэрһәп 
социалие мүрысвөнэй дүн гар- 


гахада, баянголойхид үнеэн бү- 

рийөв 979 килограмм Пү һаа- 

Лан, түрэндэ Бү Худалдаха ха- 

хад  жэлэйнгээ даабари 110 
| процент дүүргэжә, илажа гара- 

һан байна. 

Отделепйнн малшадай туйла- 
һан амжалтань нэньтүрүүндэ эн- 
дэхи рартийна эхин орғавизациин 
хүтэлбэрийдө, бүхы коммунист" 
нуудай оролҳосото ажалһаа эхи- 
тэй юм гэжэ найдамтайгаар хәлэ- 
жэ болоно. Өтделениия алипњое 
участотые абажа харабалтнай, 


ОЛОНОЙ 


энэмнай олонойл оролдохо хэрэг 
гээшэ, 

Манай  Улааха-Аралай  фермэ 
жэлэй ямаршье сагта Пү һаалгаар 
ажахы, аймаг соогоо муу бэшэ үрэ 
дүн туйладаг, мүрысөөнэй түрүү 
зэргэдэ ябадаг гэжэ үнинэй м2дээ- 
жэ болонхой. Жэшээмь, нёдсндс 
үнеэн `бүриһөө дунда зэргээр 1985 


килограмм һү һаажа, аймагайпгаа/- 


бүхы Фермэнүүд соо түрүүлжэ га- 
раа. , Манай эгээл үний парат 
ћаалишад Цыпилма Дашиева, Дул- 
ма Галсанова, Санжинт Чимитдор- 
жпепа гэгшэд үнєэн бүриһөэ 2004 
--4229 килограмм һү Пһаагаа юм. 
Би өөрөө үнеэн бүрирдва дунда 
зэргээр 2284 килограмм һү „һаа- 
тааб. 

Байгша ондо энэ туйлаһан” үрэ 
дүнғөө улам арьбадхажа. СССР эй 
байгуулагдаһаар алдарта 50 жлэй 
ойе ажалай бэлгээр угтахын түлөө 
тэмсэхэ ёпстойбдн гэжэ бидэ һаа- 
лишад, малшад айн, ойлгонобди. 

Мэнэ һаяхан фермэдэмнай мал- 
шадай суглаан боложо, тэндэ зунаћ 
бэлшээриийн үедэ үнеэн бүрилед 


4цад мэдүүлээ. 


тэндэ коммунистнууд хүдэлдэг, тү- 

рүү үүргэеэ бөдөто дээрэнь ха- 
руулжа, сугтаа хүдэлдэг пүхэдәо 
дахуулжа ябадаг. 

Партийна эхин организаци 0Т- 
“делепиингаә хүұдэлмэрҝин эрхэ 
байдал харлада лбажа, хаана. 
ямАр участогта көммуниетиуудыг 


эльгээжэ, ооһәдынгеө нүлөо дээ- 
шалүүлхэб, социалие мүрыеөө 
ямар “үхэл млягтаАгаар эмхидхэ- 
хаб, хаи коммунистын хаана хүдэл- 
бэл таарамжатайб гэхэ мэтэ асуу- 
далнуудые өтделениин хүтэлбари- 
лэгшадтай хамта хайа сагтань 
шиидхахые оролдолог байна. 


Байгша оной эхеэр һән. Табан 
жэлэй хоёрдохи жэлдэ һү ехээр 
һаажа, СЄР Союзай байгуулагда- 
һаар 50 жэлэй өйе ажалай нзнэ 
амтадтаар үгтаха гәһән соннд- 
лис уялгамуудые Баянголой һал- 
лишад абаран байгаа. ЛПартбюре 
отделениингээ хүтэлбэрилэгшэд 
тэй, Мэргожәлтэдтэй зүйшэжэ, һү 
һаалиингаа фермые коммүнжт- 
нуудаар бэхижүүлжэ, эндэ пар- 
тийна бүлэг байгуулха гэжэ шии- 


дэлэн юм. Хоёр коммунистнуух 
нэмгәгдэжэ 'эльгээгдэбэ, тийгэжэ 
фермэдә табан комМмупиетнууд 


| ажалладаг боложо, партийна бү- 
| дэг әмхидхәгдәә бэлэй. 

Хэд көммуниетиууд эндэ ажалла- 
наб гэбөл, һаалишад. Ётима Бан- 
заргашеева. Елена Раєеадина, мал. 
адуулагшад Аюша Гөмчиков, Ми- 
новали Фахрутдинов, фермые дааг- 


! ша Нима Бадмаев тэгшэд болоно. 


!. Партийна бүлэг февраль һарада 
байгуулагдлаа эн. Ажалва. юуніэз 
| эхилээб гэхэдэ, нэн түрүүндэ хэн 


юунэй түұлөэ харюусахаб гэжэ 
хөөрэлдөөд, фермынгээ ажалай 
участогуудые хубаарилжа аба- 
бад. 

Жэшээлхэдэ, партгруппоэг 


Аюша Гончиков Миновали Фахрүт- 
динов хоёр үхэр, тугалнуудай ха- 
руућалгын, эдеэлүүлгын түлөө 
хүсэл харюусалгатай, энээндээ ха- 
маг ханалаа табин ажаллана. Үн- 
гэрлан жалзйхитәй жэшэбэл, ма- 
лай харууһалга, эдеэлүүлгэ НИ: 
лээд һайжараа. Эдэнэр бии байран 
тожээлээ. айлаар буйлуулжа, 
һү үгэдэгэйнь хэмжээгээр, 
табиғдаван рационой ё Ююор мал- 
да үгэнэ. Тиигэжэ һү һаалищье 
дзэшэлээ, тугаднұудшье тобир 
тарганаар түлжэнэ. 

Һааляшан Ешима Баизарга- 


ОРОЛДОХО ХЭРЭГ 


1100 килограмм һү Пааха гэһэк 
прпбайкалиинхндай социалис уялга 
зүбшэн хэлсэгдээ. Бултадаа хоөө- 
рэлдөөд, бүхы арга боломх:оёо ха- 
ража үзөөд байхадаа, зунай таба- 
зургаан Һарада бидэшье үнсэн бү- 
риһеө тэды шэнээп һү Пааха арга- 
тайсли гэжэ манай һаалишад, мал- 
! 
Хэнэйшье. мэдэһээр. зундаа һара 
бүхэндэ үнеэн бүриһоо 220-230 
кнлограмм һү һааха гээшэ хүнгэн 
бэшэ. Шангахан хүдэлхэ, оролдо- 
хол хэрэгтэй болоно. Манай фгрмэ 
бэлшээрбэр тиимэ һайн бэшэ. Дай- 
дань яһала ехэ аад, хура бороогүй- 
лэ -додо газарынь халсагай сагаан 
болошодог. Тиигэбэшһе һаань, мү- 
нөө адуулгашаднай ой модон, һу- 
жааг сооғуур, бургаала шугын заб- 
һар, гол горходой эрье зубшажа, 
Майн ногоотой газарыень бэдэржэ 
үнездээ адуулна. 

Майн тэнгїїзэ хойшо зуйалан- 
даа зєогөө, үхэрнүүдээ үдэр һүни- 
гүй адуулдаг, үлэээй ғурба дахин 
Һаадаг Сололзонсймнай ашаар һү 
Һаали яһала нэмэжэ байна. Хэрбээ 


майн эхеэр бүхыдөө сүүдхын 110 

килограмм һү НЗадаг һаа, Пүүлэй 
үедэ тэрэмнай 1400 гаран кило- 
граммда хүрөөд, мүнөө үшөөл нэмэ- 
жэ байна. Ондоогоор хэлэбэл, фер- 
мэдэ үдэртөо үнеэн бүриһөө дунда 
зэргээр 7 үлүүтэй килограмм һү 
һаагдана. Даб дээрээ бэлшээринд 
ногооной үшөө муушаг байһанниє 
хараада абажа, үнеэдэйнгээ һү шэ- 
мэ дээшэлүүлхын тула үнеэн бүрк- 
дэ дунда зэргээр З килограмм тал- 
ха эһээжэ бурдууг болгоод эдюул- 
нэбди. 

Жэлэй үнгэрһэн табан һарада 
би өөрөө үнеэн бүриһөө дунда зэр- 
гээр 1000 үлүүтэй килограмм һү 
пзанхайб. Тинхэдэ фермын түрүү 
паалишад Санжит Чимитдоржиелва. 
Ципилма Дашиева гэгшэд үнеэп 
бүрндөө 950--985 килограмм Пү 


лаагаа. 
ЗУРАГ ДЭЭРЭ: тус фермын 
түрүү  фрайлишад (зүүн гарлаа 


Цыпилма, "Дашиева, Санжит Чи- 
митдоржиева, Доржома Базаржа- 


пова, - 
М. НАМЖИЛОВАН фото. 


аон наанаа Эъ 
Аймагай газетын редакцида 


Жэл ерэхэ бүри Ставрополиин хнзаарай ажахынууд уһалуурини 
гаа газарые үргэдхэнэ. Ставропол нин ехэ каналаар Кубапьда 


ерээ. Советскэ районой «Победа» 


багта уһалагдадаг газараа З мянг ан гектарза хүргэхэ юм. Эдэ үдэр- 
таряашад намарайнгав 


нүүдтэ тус ажахын 
нигүй упална. 


ЗУРАГ ДЭЭРЭ: ажахын хоёр дохи 


зжалдаа. 
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ТТПТТ 


удав 
колхоз түсэбтэ табан жэлэй нїүл 


шэннисые үдэр һү- 


таряан ажалай бригада 
ТАСС-ан фотохронико. 


1972 оной июниин 21. @ 2-дохи хуудаһан Ө ШИН 


ТҮРҮҮШҮҮЛ 


Үдэлжэлгэдөө Байн бэлэдхэл- 
тэйгээр ороной ашаар айма- 
гаймнай колхоз, совхозуудай 


хонишод хурьга абалгаяа яһала 
эмхитэйгээр үнгэргэбә; Һаяхан 
ажахынуудай 16 түрүү хонишод 
«Улаан Сэлэнгэ» газетын редак- 
цида сугларжа, өөһэдынгоө ажал 
хүдэлмэри тухай хөөрэлдэбэ. Эдэ 
нүхэднай түл абалгын үедэ орол” 
досотой бэрхээр ажаллаһанай 
ашаар 100 эхэ хонин бүрилдө 
100, зуундаа дээшэ хурьга аба- 
жа түлжүүлээ. 

Тэдэнэй дунда Сэләнгын сов- 
хозой түрүү хонишон Анатолий 
Акулов ороно. Энэ нүхэрнай үн- 
гэрэгшэ үедэ үргәһэ нойргүй- 
гвөр ажаллажа, зуун эхэ хонин 
бүриһоо 116 хурьга томо болгожо 
байна. Карл Марксын нэрэмжэтэ 
колхозой суута хонишон Бутыд 
Банзаракцаева зуун эхэ хонин 
бүриһөө 107 хурьгатай, үнгэрэг- 
шэ жэлэй аймагай чемпион Ни- 
ма Дамбаев, Сэтәнгын совхозой 
хонишон Валентина Романова бо- 
лон бусад энэ хөөрэлдөөндэ ха: 
баадаба. 

Сугларагшад оөһэдынгөө Туй- 
лаһан амжалта, дүй дүршэл, 
саашанхи  зорилгонууд тухайгаа 
хөөрэлдэлан байна. Аймагай суу- 
та хонишод ажал тухайгаа зүб- 
шэн хэлсэхэдээ,. эртын түл хаба- 
райхиһаа юугээр һайн бэ гэлэн 
асуудалда апхаралаа табиһап, 
хөөрэлдэйэн байна. 

Оролдосотой ажалаараа 
шалгарһан хөнишод Анатолий 
Акулөв, Буғыд Банзаракцаевә, 
Нима Дамбаев гэгшэдтэ редакцийн 
түсхай вымпел барюулагдаа. 

-- СССР өроной тогтоон жэл- 
дэ манай ‘отарын хонишод хара- 
жа байлан хонин бүриһөю 4 кя- 


онсо 


ХӨӨРЭЛДЭНЭ 


лограмм 300 грамм нпооһо хай- 
шалха социалис уялгатай юм. Ха- 
раалїанаа бодото дээрэнь бэе- 
лүүлхын тулада отарымнай хо- 
нишод үбэлжэлгэеэ яһала айл 
үнгэргэжэ шадаа. Мүнөө бидә 
хурьгадаа эхэһәэнь таһалжа тү- 
“шаабабди, Тушаагдаћан хурьга- 
дай шэгнүүр 24 килограмм бо- 
лоо, — гэжэ Бутыд Банзаракцае- 
ва нүхэдтөө хөөрэжэ үгөө. 

Түсэбтэ табан жэлэй хоёрдо- 
хи жэлдэ Сэлэнгын аймагай кол- 
хӧз, еовхозууд гүрэнд3 8075 
центнер ноофо тушааха түсэбтэй 
юм. №араалһан түсэб даабарияа 
бодото дээрэнь бэелүүлхын тула 
эндэ хонин бүриһөө 3,33 кило-* 
грамм нооһћон абтаха юм. 

Хонидой нооћо хайшалха хана 
үдэрһөө үдэртэ ойртожо байна. 
Энэ харюусалгатай хүдэлмэри 
түргэн болзорто, айн шанар- 
тайгаар дүүргэхын тула аймагай 
КОЛХОЗ. совхозууд хайшалалгын- 
гаа пунктнуудые заһабарилна. 
«Эрдэм» колхоз хонидой нооһо 
хайшалха пунктнуудые заһаба- 
рилжа дүүргэбэ. Эндэхи ажалшад 
22500 хонидоо хүдәлмэриин 12 
үдэрэй туршада һайн шанартай- 
гаар хайшалжа дүүргэхәәр шии- 
дэбэ. «Энэ: халуун халада кол- 
хоздо 100 .электро-хайша хүлэд: 
гэгдэх юм. : 

Аймагай түрүү хөнишод ажал” 
даа олдопон дүй дүршэлөө залуу 
нүхэдтөв дамжуүлха, тэдэвэй 
ажал хүдэлмэридэнь туһа хүргэхэ 
тажа хөөрэлдэда. Эдэ нүхэднай бо- 
лохосо байан агууехэ һайндэрөв 
ажалай амжалтануудаар угтая 
гәһэн уряа аймагайнгаа хонишөд- 
то гаргаа. 

А Н. НАМСАРАЕВ. 

Оэлэнгын аймаг. 

Бин ээн 


щеева фермэ дээрэ ариг сэбэрме, 
ажалай гуримые сахилга хинан 
шадгажл ‘байдаг.  ЇЗүнэй шанар 
эндэ эрид дээшэлэә. Елена Рав- 
садина нүхэдэйнгэ8 жунда ойл- 
гууданжын хүдэямәрн  ябуулха 
даадарнтай. Үдэр бүридэ Поншр- 
холтөй хөөрэлдоөнүүдыс үнгэргэ- 


дэг, дэлхэй дээрэ, 


ёвомнай, 


түрэл орон 
манай  реепублипада, 
аймаг болон совхоздоо боложо 
баййан їөрнинуудые нүхэдтөө 
дуулгажа, мэдэзсэжэ байна. 


Фермэ лээр уран гөёөр 
шэмэглэгдэн түхеэрэгдэһэн улаан 
булан бии юм. Уран гөёәр: 69- 
шэгдэһән урла лозүнгнууд, һаа- 
лишадай ажалай үнғэрһэн жэлэй 
дүнгүүд, энэ жэлдэ абаһан єө- 
циалис уялтанууд, үдэр бүрийн 
ажалай. дүн харуулдаг тусхай 
хуудалан гэхә мэтэ бултадаа 
Баянголой библиотекарь Роза 
Базаровагай гараар бэшэгдәһән. 
Һара бүридэ ханын газетә, үе 
үе болоод лэ дайшалхы хуудалан, 
«Сахилгаан» гаргагдана. Мал- 
шад хэжэ байран ажалайнгаа 
дүн һара, үдэр бүридэ хаража 
байхадаа, хэмнай ямараар Хү- 
дэлнэ гээшэб тэжэ мэдэжэ, бүри 


«Мүнөөдэр -- үсэгэлдэрэйхи- 
өө Пайнаар, үглөөдэр--мүнөөдэ- 
рэйхиһөө һайнаар хүдэлхэбди гэжэ 
хараадуулан, энэ табан жэлэй тү- 
сэб табигдалан байгаа бтуу. Хэр- 
бээ урдынхиһаа улам һайнаар Хү 
дэлдэг боложо шадаагүй Паамнай, 
түсэб дүүргэхэнь тон хүшэр шэнги 
байхал», - гэжэ нүхэр Л. И. 
Брежнев профсоюзуудай ХУ съезд 
дээрэ хэлээ Пэн. 


Нээрээшье хэгдэһэн ажалые ха- 
раад байхада, жэлһэә жэлдэ яһала 
муу бэшэ үрэ дүй туйлагдана гэ- 
жэ Ванахаар, Манай Захааминай 
аймагые абаад үзэел даа. Үнгэ- 
рэгшэ жэлдэ колхоз, совхозууднай 
гүрэндэ мяха, Пү, нооћо тушаа- 
ха, худалдаха түсэбөө затим тэды 
үлүүлэн дүүргээ. Мяханай комби- 
надта тушаагдаћан малаймнайльо 
шэгнүүр яһала дээшэлжэ Сайна. 
“Кэшээнь, урзанда ажахынууд гү- 
рэндөө тус тустаа 282 килограмм 
шэгнүүртэй үхэр тушааһан Һаа, 
нёдондо тэдэнээ 312 килограмм. 
һаа бага бэшэ шэгнүүртэйгээр ту- 
шаагаа. 

Тэрэшэлэн орооћо таряанай, үб- 
вэ ногоонойу- тэжээлэй ургамал- 
нуудай муу бэшэ ургаса абтаа 
їзн. Нёдондо аймаг дотор түрүү- 
шынхеэ З-мянган тонно шэмэтэ 
тэжээл--сезаж дарагдаа. Урзан- 
да жэлэйхидэ орходоо 1815 тонно 
тэжгэлэй единицээр ехэ үбһрэ тэ- 
жэл бэлэдхэгдээ гэхэ гү, али бү- 
хыдөө 21,8 мянган тонно 7эжээ- 
лэй, сдиницын хэмжээнэй үблэ 
хоол абтаһан байна. 


Энээнэй ашаар байгша оной тү- 
рүүшын хахадта адууһа малһаа 
ашаг шэмэ ехээр абаха, мяха, ћү 
гүрэндэ худалдаха тчсәб дааба- 
ряа болзор соонь дүүргэхэ арта 
боломжо өлгөгдоо. Июниин 1-нэй 
мэдээгээр харахада, аймагай кол: 
хоз, совхозууд гүрэнд) мяха ху- 
Далдаха хахад жэлэйнгээ түсэбые 
(түсэбһөө гадуур худалдаха дааба- 
рииень оруулалсаад) 104 процент 
дүүргэгдээ. Мүн Пүшшье нёдондо- 
нойхиһоо 17 процентээр ехэ ту- 
шаагдаа. Жэлэй эхинһээ хойшо 
мяханай комбинадта тушаагдаһан 
үхэрчүүдэй шэгнүүр нёдондөоной- 
хиһоо шураггүй ехэ болоо. 


Үхэр Мүхэн дунда зэргээр 336 
килограмм  шэгнүүртэйгээр, гол 
түлэб тарган болгогдожо тушааг- 


‘даа. Малаа һайнаар шахан тарга- 


луулжа, шэгнүүр ехэтэйгээр ту- 
шааһанай ашаар ажахынууд мяха- 
най гол сэнгћээнь гадна, нэмэл- 
тэ түлбэриһөө 106 мянган түхэ- 
риг ашаг олзо оруулаа. Даб дээ- 
рэ тооложо үзэхэдэ, аймагай ажа- 
хынуудта гүрэндэ мяха тушааха 
хахад жэлэй түсэб 1300 центне- 
рээр үлүүлэн дүүргэгдэхэ, мүн 
түсэбһөө гадуур 4 мянтан цент- 
нер һүн бэлэдхэлэй пунктда оруу- 
лагдаха аргатай болоод байна. 
Үнгэрһэн табан һарада нёдондоной 
знэ есир орходоо үнеэн бүрн- 
Һөө 124 килограммаар ехэ һүн 
һаагдаа.  Үнгэрэгшэ жэлэй энэ 
үеынхитэй сасуулхада, ажахынууд- 
та 1253 тугал, 4250 хурьгад, 174 
унатад олон абтаад байна. 


Гэхэтэй хамта энээгээр һанаагаа 
амарха, мүнөөдэр үсэгэлдэрэйхи- 
һөө тон һайнаар хүдэлнэбди гэхэ 
үндэһэн огто үгы. Үхэр малай ғар- 
залхань, эхэ малай Һһубайрхань 
үшөөл олон байһаар. Сабшалан, 
таряалан дээрэрээ һанаһанда хү- 
рэмэ, мүнөөдэрэй зорилгодо ха- 
рюусама Пайн ургаса абтанагүй. 
Энээнһээ уламжалан, адууһа ма- 
лай ашаг шэмэшье бага байна. 

Эдэ  дутагдалнуудые түргән 
усадхаха, мүнөөдэр үглөөдэрэйхи- 
өө һайнаар хүдэлхэ. бүри ехэ үрә 
дүн туйлахын тула юу хэхэ, ямар 
шухала зорилгонуудые түрүүшын 
ээлжээндэ  шиндхэхэ болонхой- 
бибди? Энэ талаар партиин рай- 
ком, аймгүйсэдном, ажахынуудай 
партийна организацинууд, хүтэл- 
бэрилэгшэд, мэргэжэлтэд юу хэжэ 
байнаб гэжэ тобшо тэдыгээр хэлэ- 
хэ ушартай болоно. 

Юпһэдэхи табан жэлдэ эдеэ хоо- 


“ПАРТИЙНА БҮЛЭГ, ТЭРЭНЭЙ ҮҮРГЭ БА ХАРЮУСАЛГА 


ТҮРҮҮШЫНЬ АЛХАМУУ/ 


оролдосотойгоор,  түрүүшүүлэй , 
зэргэдз оролсохын тулада орол | 
дөно бшуу. 

Євциалис мүрысөөнэй. дүн саг 
бөлзертонь согсәлжо, 
шэдтэ дүулгаха 
тайна 


дуулна. 


мүрысэг- 
пар- 
хан- 
партийнг 


хэрэгтэ 
бүдэг анхаралаа 
Өтделениин 


эхин организацитай хамта фер- 
мын һара бүрийн дүнгөөр үй- 


лэхбэриин зүбләен зарлагдадаг 
юм. Мүрысөөндэ хэнэй хэдыдэ- 
хи һуурж эзэлрэниинь мэдээжэ 


” белонхой байдаг. 


 —————— ы -— ———————————_———_.———-. 


Мүрысвөндэз илагшадыс ма- 
териальна бодон моральна та- 
лаар гурмашуулгын гурим са- 
хилгада партийна бүлэг бада ан- 
харал табина Үнгэрїїэн 4 Барын 
дүнгөөр партийна бүлэгэй үүс- 
хэл, дурадхадаар фермын һла- 
лзишад, туталша1, мал алуулаг- 
шадай. зүблөөп боложо, мүры- 
сөөндэ ИЛаГШаД тэмдэглэгдэһэн, 
бүхы фермын коллектив булта: 
даз Улаан-Үдэ ошожо, зоологи- 


ческа цирк хаража ерээ Тэн. 
Коммунистнуудай ажал хү- 
дэлмэрш, үйләдбәрин дээрэ бэеэ 


ямараар харуулжа ябадаг тухай 
партийна бүлэгэй суглаан дээ- 


МАЛ ОЛОШОРБОЛ-- 
МЯХА, ҺҮН ЕХЭ 


лой зүйлнүүдые жэлһээ жэлдэ 
зрид дээшэлүүлхын тула нэн тү- 
рүүн үбһэ тэжээл мүнөөнэйхиһөө 
1,5—2 дахин ехээр бэлэдхэдэг бо- 
лохо ёһотойбди. Илангала малай 
ашаг шэмэ дээшэлүүлхээр һайн 
шанартай тэжээл ехээр бэлэдхэхэ 
зэргэтэй бологдоно. 

Аймагай ажвахынуудта энээнпээ 
урагша бүхы таряанай 60 про- 
центнь шэнинсэ таригдадаг бай- 
гаа: Саашадаа адууһа малда тал- 
ха таряанай зүйл ехээр эдюулдэг 
болохын тула нёдондо обёосой та- 
рилгые үргэдхэжэ, урла жэлнүү- 
дэйхидэ орходоо’ 599 тонноор ехэ 
обёос абаабди. Энэ жэлдэ тэрэ- 
мнай үшөө мянгаад гектараар үр- 
тэдхэгдэжэ, мүнөө бүхы өрооһото 
тарилгымнай 57 процентые обёос 
эзэлнэ. Мүн ешмээн урданайхићһаа 
ехэ болгообди. Тэрәнһээ гадна, 
колхоз, совхозууд таряалангаа үр- 
гэдхэжэ гү, али орооһото ургамал- 
нуудые хороожо, зелёңко ехээр 
тариха аргагүй байһан дээрэһээнь, 
зелёнкые үбһэ хулланай хорёо, 
малай хашаагай хажуугаархи ху- 
һамагууд соо таридаг болоо. 


Твигэбэшье гансахан энээгээр 
тэжээл элбэгжүүлхэ аргагүй бай- 
һанвинь мэдээжэ ааб даа. Аймаг 
дотор хамта -25,5 мянган гектар 
сабшалав, 57 мянган га бэлшээри 
бин. Теэд тэдэнэймнай уртаса 
ахир бага. Нэн түрүүн сабшаяан- 
гай ургаса дээшэлүүлхэ гээшэ гол 
шухала, Илангаяа нёдондо жэлһээ 
эхилжэ олохон ажахынууд һайжа- 
руулагдаһан бэлшээри бии болго- 
хо, олон жэлэй ногооной үрэһэ 
суглуулха хүдэлмэри хэжэ байн- 
хай. Байгша оной хабар габшагай 
хүдэлмэриин хоёр һара соө єаб- 
шалан дээрэ бүхыдөө 49 мянган 
тонно наг шэбхэ зөөгдөө, 2855 
гектар сабшалан уһалагдаа, 857 
га газарта үтэг хэгдээ. Ойрын 
жэлнүүдтэ олон жэлэй нвогоонои 
тарилгые 1000 гектарта  хүргэхэ 
зорилто табигдана. 


Саашадаа мяха, һү бүри ехээр 
абадаг болохын тула үхэрнүүдые 
олон болгохо, үнеэдһээ тугал 
олоор түлжүүлхэ болонобди. Мү- 
нөө аймаг доторнай 37,6 мянган 
үхэр, тэрэ тоодо 11,5 мянга гаран 
үнеэд (тэдэнэй 3277-ниинь Паа- 
лиин үнеэд) тоологдоно. 


Гэхэтэй хамта мяхалиг малай- 
мнай тоо үшөөл үсөөн байна. Үб- 
һэ тэжээлэй дутамаг, типовой 
лайн байрын үсөөдэдэг дээрэһээ 
мяханай малай гүүртэнүүдтэ ту- 
гал үсөөн абтана. Энээнһээ боло- 
жо, тусгаар мяхалнг үүлтэрэй 
үхэр усхэбэрилхэ технологине зү- 
бөөр сахиха аргагүй байна бшуу. 
Мяханай мал үсхэбэрилхэ айн 
байра түхеэрхэ хэрэгтэ мүңгэ 
зөөри дуталдана. 

Эрэ тугал, буруунуудые нэгэл 
үбэл ондо оруулаад, хашарагтань 
гүрэндэ тушаахада хямДа сэнтэй 
мяхан абтаха гэжэ мяханай совхо- 
зуудай трест дурадхадаг. Абалаар 
харахада, тэрэнь зүбшье шэнги. 
Теэд бодото дээрээ манай эндэхи 
эрхэ байдалда тугалнуудые ап- 
рель, май һарада абахаяа боли- 
жо, харин малаа Һһайн байраар 
хангаад, үнеэдые үбэл түрүүлээд, 
тугалнуудыень зундаа һайнаар 
бэлшээжэ, шэгнүүрыень ехээр нэ- 
мээбэл, үбэл хэгдэһэн гаргашаяа 
үн Харюулха байна. 


Бүүлэй жэлнүүдтэ үнеэдые ис- 
кусственна аргаар үрэжүүлхэ хэ- 
рэгтэ гол анхарал хандуулнабди. 
Мүнөө колхоз, совхозуудта үнеэд, 
эхэ хонидые үрэжүүлхэ искусст- 
венна үрэжүүлгын 61 пункт эм- 
хидхэгдэнхэй. Тингэжэ энэ жэлдэ 
З мянган үнеэд, 17,4 мянган эхэ 
хонидые  үрэжүүлхэбдн. Мүнөө 
мянга шахуу үнеэд искусственна 
аргаар  үрэжүүлэгдээ. Нёдондо 
аймагай ажахынуудта һү ехэтэй 
Лайн үнеэдэй түл, хэдэн зуун эмэ 
гунжадые илгажа, үсхэбэридэ та- 
бяа Пэн, Баянголой совхоздо халь- 
маг үүлтэрэй гунжадай гүүртэ 
бин болгогдоо. Мүн Санагын сов- 
хоз Ростовско областьһоо хальмаг 


ДОТОР 


0—1 
“=== шилэн 


рэ хөөрэлдөөд болодог 
зэмзлхэ, хара зха гай 
табигдадас бийч2, хар 
рэй ёһоор  агүүмжэлй 
эндүүенв заса, 2а} 
оролдодог. 
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ћаалиин: фермәдв: партай 
гэй байгуулаагдайаар” 
үлүүтэйхэн һары үнгэр 
на. Энэ богонихеэн бол 
бүлэг өөрынгөө «эмхидхйй 
лективээ хүмүү үүлхә й 
ряа харуулжа з илӧз. 

Эндэхи коммуяд стнууд 
хи. үүсхэлтэйгээр, 0р0 
гоор. ажал хэрэгтє|р) ханд 
бүлэгэй хүдэлмэр:ий 13 Ф 
партийна эхин орган 
саг үргэлжаэ анх1ржа 
һаа уламжалан, партийн 
гэй хүдэлмәри урагш 
ябажа байна бшуу. 

Мүнөө. малынь най 
ридэ гаранхай. Үбэлхээгй 
суу хабарай үедэ т:ла 
жаһанаа алдангүй, зун, ! 
таа һу һаалияа бұры дээш 
хэ зорилго баянголойхид 
табинхай. Тиигэжэ ССАТ-) 
гуулагдалавр 59 жэхШ 1 
рэтэй түрэтэйгөөр угтай 
ләә дэлгэрвэн бұгэдә 308и 
цшалас  мүрысөөнд» 48 
амжалтаяа арьбадхахым 
тэдэнэр тэмсэнә. Әнә: з 
фермы партийна булж 
тойлно. 


Г. ХАГО 


үүлтэрэй 84 хашараг буй 
абаад, тэдэндээ табиха ти 
тэрэй эмэ гунжадые Яруу 
магһаа асарна. Манай аж 
үүлтэртэ мал/ худалдажа 4 
жэ жэл бүри захил хэдэгл 
рэнь бэелүүлэгдэдэггүй. 1 
энэ жэлдэ арба-арбан сж 
казахай малаан үүлтэрэй 
ран хальмаг бухану; 
ёлотой байлдан аад, 
үттөөгүй. 

Нарайһаа эхэеэ хүхэжэ 
ћэн тугалвуудые даһа саг 
гааха гээшэ тон шухала, 
Һү эдижэ байћан тугалну 
гагдахадаа муудашахагүй 
түрүүшээр тэдэнине Ю 
суглуулжа, һайн харуу! 
дээрэ байљгаха хэрэгтэй 
аймаг дотор зургаан тн 
тэ эмхидхэғдэнхэй. Гурбай 
бүхэндэ нэгэ тиимэ гү 
болгобол зохисотой. ! 
хүхүүли тугалнуудые 
тайдань эхэһээнь палгаах 
болоно. 


Гүрэндэ мяха ехээр х 
болохын тула адуу 
олоор үєхэбәрилхэ арга 
манай аймағта яһала би 
колхоз, совхозуудта 
морид тоологдоно. Уна 
абахын тула ажахынууд 
алууи Тїүүрэгїюө илгажа, 
тань унагалуулдаг. һайна 
лүүлдэг болоо. Жэлэй 
табан пара соо 915 уна 
гэхэ гү, али нёдөондоной 
ынхиїөө 174 унаган оло 
хай. Жэлэй дүүрэтэр Үй 
унагад абтахиар хүлеэгдэЕ 

Ойрын жэлнүүдтэ аду 
олошоруулжа, ашаг шэм» 
шэлүүлхын тула юу хэ 
бибди? 


Манай аймаста үндэр 
тайга газарта холын 0 
яһала‘ элбэг. Тэрэниие һа 
рэглэхын тула Зэдэ гол, 
өөдэ харгы бариха | 
Энээндэ мүнгэ зөөри һом 
хала болоо. Мүнөө үед 
нуудта Һһайжаруудлагдаһав 
балшээри бии болгохын 7 
зар таһалагданхай, хорӣ 
хой. Саашадаа тэдэ 63 
дуратай сагтаа уһалжа | 
сорго хоолойнуудыг таби 
сасан хаядаг түхеарэй 
тодхохо. олон жэлэй ноёб 
ёротой бологдоно. Энээн, 
.но-сметнэ документацӣ, 
зөөри хэрэгтэй. 

. Закаменск городой аж 
мяха, ћү, хартаабха, овощ 
гаха асуудал тушаа хэдж 
лэлтэй. Зэдын комбинад 
Вабарини ажахы городой 
ниие һүөөр хангаха уял 
Теэд тус ажахы оройд 
үнеэдтэй, тэдэнэїїнгээ 
Һеө жэлдээ 2949 кило 
һаана. Энэнь сагаан эде 
зоной хэрэглэмжые мии 
пропент хангана. Гор 
ажалшадта жэл соо 
овощ, 1700 тонно харт 
рэгтэй. Үнэндөө хамһаба 
хы 257 тонно овощ, 
хартаабха ургуулна. Һүї 
нүүдтэ эндэ нэгэшье тей 
мэгдэжэ баригдаагүй. М 
ришье һомологдоногүй. 

Манай Панахада «Ком 
зам» колхозые хамћһабаря 
хытай нэгэдхээд, город 
Пү, овощ абадаг тусхай 
болгоо һаа таарамжатай 
нагдана. 

Адуућа малай тоо тол 
гэн олошоруулха, ашаг 
дээшэлүүлхын тула ІЙ 
дунда ябуулагдаха эмхидтё 
литическэ хүдэлмэрн эр 
руулха, үйлэдбэрнин шу 
зарнуудта эдэбхнтэй 
шэлэжэ табиха шухала. 
лаар партиин райнөм, ай 
ком зарим тэды хүдэлмэр 
саашадаа үшөөл ехэ юў 
Сайна. 
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Н. МИХ 
КПСС-эй Захааминай 


мой нэгэдэхи секр 


“Мэн хэлэндэ хари гэжэ ойл- 
“ТЭфо Солиһон, тодорхой уль- 
хэндэ урин «доктор» гэһэн 
нзэгы үгэ. «Хэн шамайе 
жэ, хүйһыш хүндөө һэм бэ 
шини хэлэдэг бэ? Мэдээ 
оош хойшо дун сагаан хуёб- 
хэн хүн зөөлэхэн дүмүү- 
аараа гэдэлэхэнииеш дара 

сээжыеш тоншохожо шагна- 
өд. «дорюунш даа», «бэр- 
ра» гэн, бөгшөөдэг бэлэй? 
түншэтэй, наһатай болоод 
ашни... -—–ойлгосотой даа гэ. 
үүгээр зангажархёод, асууда- 
і таһа дүүрэжэ абаад: 

Одоол минии найжа, олоной 
арагша доктор Василий Ива- 
гү, али Ханда Бальжинов- 
й даа, — гэхэ мэтэ хүндэтэй- 
эрлээд, хажуудахи нүхэр- 
фоктор тухай ямар зиндаанай 
сестра, врач гэжэ илгаруу- 
бахархан хөөрэжэл мэдэдэг 
УР їэшээнь, Яруунаар ябаха- 
рнирхоо; һаатнай, үндэршэг 
гууд доктор Минеев тухай 
охо байха. Фелдьшер Петр 
евич |Минеев аймагтаа эгээ 
шын больница тогтоогоод, 
д жэлэй туршада хүн зоной 
лүүрэй түлөө тэмсэһэн ал- 
. «Хирург Жалсараев гээ- 
й нээрээлээл алтан гартай 
ра» —гээд дундуур наһатан- 
агтаха. Врач Андрей Инно- 
вич Жалсараев Яруунын 
4 20 шахуу жэлдэ хи- 
ай р, ахамад врачаар хүдэл- 
ОХС0 о хэды олон үбш ·нтэниие 
ээ, өөрынгөө дээдын мэр- 
рэ хэдэн олон залуу нүхэдые 
Ш, злүүрые хамгаалгын та- 
ямар ехэ эмхидхэлэй хүдэл- 
ябуулаа гээшэб! Һүүлдэнь 
ликанска больницын ХИ: 
н таһагые даагшаар дэб- 
юдәһэн, мүнөө СССР-эй Вер- 
Соведэй депутат нүхэр Жал- 
8 мэргэжэл шадабаряа улам 
Кӱуул:ка, ажал хэрэгтээ бүри 
“ёиналта туйлажа байнхай. 

2) эмшэдэй намтар, ажал 
ға тухайнь халта дурдаха 
һаа, хэдэн хуудаһанда бэ- 
мээр. Харин мүнөө эндэ тии: 
риЛГО табигданагүй. ҰҮни 
і үнэн сэхэ ажалаараа, энэр- 
їхан зангаараа улад зондоо 
һан врач. фельдшер, мед- 
{нууд аймагта улам олон бо- 
бейнхай гэжэ ҳэлэхә дурам 
, Тэдэ олоной дундаһаа то- 
тэ жэшээ болгон, Тэлимбын 
ково амбулаторине даагша 
ханфльдшер Цыден Дондукович 
ШИМ ЁВ тухай дэлгэрэнгышэгээр 
ун той ха. Юуб гэхэдэ, энэ 
каї бүхы наһаяа дайнай урда 
а байнөө эхилээд, нютаг зонойн- 
Свїнхэ элүүрэй түлөө оролдожо 
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ЭНЭ 
ЖУРНАЛ 


ућа роблемы Дальнего Восто- 
мен эїэн эрдэм ухаанай, нии- 
э Фблітическэ шэнэ журналай 
Шүшын помер Хабаровскда 
гдэн гараба. СССР-эй 
ануудай академиин Алас- 
а зүгэй институт тэрэнине 
э юм. 

лас-Дурна  зүгтэхи гүрэ- 
рй экономикодо, ДОТООДЫН 
алаадын политикада, оло- 
йн “Панал бодолдо, соёл 
ўрада. хабаатай асуудал- 
не журнал тунхагладаг 


(ТАСС-ай 


корр). 
вбаровск. А 


» 


0ЛБОО БАРИСААНЬ 
УЛАМ ҮРГЭДЭНЭ 


эбын материалнуулые, 
МЭ, онъћон ТЕеХНИКЭ, тү 
лгонуудые ашаһан вага- 
Ппүни, үдэргүй ерэжэл 
л байдаг. 'Гиихэдэ энэ 
юй хашаа сооһоо эдэ ва- 
"л элдэб продукци: про- 
булал шулхамалнуулые, 
Кай үргэн харэглэлай эл 
гаад ашаал Сибирийн ута 
ыда гаралаг, Забайкалиин 
2008) хайлуулха хэрэгтэ бүхы 
Н хабаалана. 
тровско-Забайкальска ме- 
шргическа завол Советскэ 
вай зуугаал горолуултай 
5272 бапигаатай балопон. 
ти лнн, Яхалһаа, Прибалтина 


л 
ООД 
900 


1 Украина  хүрэтэр энэ 
й о барисаань | Пунанхай. 
1 ррэй хаядаһануулые хүршэ 

Ктьпуудынь элъг7эдэг. Эл- 


гой: шанаргай шэрэм Бузбасс, 
ШЭШф рг! ба боцситоза рӯда На- 


Х тан, известняк, доломит 
хэлжладай АССР, шулуу нүүр- 
ад ба мазут Эрхүүгэй область 


г гэхэ мэтээр тоолохо 00- 
Ё һға барагдашагүй. 
Эз салкин продукциие мүн 
орон нютаг мэдэхэ болон: 
гэжэ тэмдэглэлтэй. Дунда 
н республикануудта, Бе- 
ссида, ехэнхидээ Россин 
Ёсрацинн область, хизаар- 
д болон автономито респуб- 
рнуудта Забайкалийн про- 
ан эльгээгдэдэг юм. Аба- 


ре’ 


ябаа эмшэн юм. 
Нэгэтэ аймагай 
врач-венерологой тушаалда 


шамни бэлэхэнээр һанагдадаг. Хо 


додоо саб гэмэ үлүү үгэгүй Цыден 


Дондукович  мүнөөхил сулөөгөө 
таһаранги, үбшэнтэнэй намтар -- 
данса карточкануудые хаража, 


иншэ тиишэнь илгажа байба. Мэн: 
дэ һайнаа андалдаад, өөрынь сү- 
шэмээгүй- 
нүүд һуунабди. Уулзаћһан, хөөрэл- 
дэлэн лэ сагта һонин юумэ дуулга: 
даг, үнэн сэдьхэлэйнгээ бодол На- 
һэн тулань, 


лөө орохые хүлеэжэ, 


налаа хубаалдадаг 


РТТ 


ряагаад; 


-- Нүхэр, бишни хэхэ хүдэлмэ- 
ригүй, аргалха үбшэнтэнгүй боло- 


хоёо байнаб,--гэбэ. 
-- Юун? 


-- Хэтэрүүлэн хэлзбэ гүб даа. 
Хэдыдэшье эмшэд ажалгүйдэнэгүй 
ааб даа гээд энеэбхилбэ.--Үбшэн- 
үбшэниие 
уридшалан һэргылхэ, сараха, ами- 


тэнэй үсөөрхэ бүри, 


поликлиникнын 
Цы- 
ден Дондуковичой ажалладаг бай- 
хадань кабинедтэнь орожо уулзаа- 


тан зоной оршон байдалые арюуд- 
хан һайжаруулхаһаа эхилээд, олон 
түмэнэй элүүр энхын, удаан жар- 


галай түлөө тэмсэл бүрил 
хэгдэхэ ха юм. 
Харин эндэ мүнөө 


най барга байдалһаа 
үри хүүгэдые үдхэлгэдэ 
халдабарита ян үбшэпэй 
лые үндэһөөрнь усадхабабди: 


үргэд- 


юун тухай 
хэлэхээ ранаа һэмши гэхэдэ, урда- 
уг дахаћһан, 
харша 
үлэгдэ- 
ма- 


най хиналта, аргаламжада байжа 


эдэгэлэн 


һүүлшын үбшэнтэнэй 


энэ карточка,-гээд, шарлашаћһан 
гадартай, булан захаһаа һэдэрһэн 


дамбагар хуушан дэбтэр 
лаад, —бүридхэлһөө 
гэбэ. 


Энээндээ ехэ 


харуу- 
гаргабаб, — 


олзуурхангишье 


паа, туйлаһанаараа һанаагаа амар- 
даг зангүйгөөрөө Цыден Дондуко- 
вич медицинын үшөөл олон шинд- 


хэгдээгүй, 


хүсэндөө хүргэгдөөгүй 


асуудалнууд тушаа бодолоо гүйл- 


гэн һуугаа бэлэй. 


Ажалшан түмэнэй хүдэлжэ бай- 


һан эрхэ байдал, зоной 
хам орожо, 


ДУУНУУД — 
ЛАУРЕАДУУД 


ИВАНОВО. (ТАСС). Патрио- 
тическа хоорой дуунуудай кон- 
курс эндэ боложо дүүрэбэ. 
Москва, Ленинград, Иваново, 
Свердловск болон бусад хото- 
нуудай композиторнууд, поэ- 
дүүдэй бэшэһэһ шэнэ зохёол- 
нууд хүгжэмтэ комедиин теат- 
рай сценэ дээрэһээ зэдэлээ. 

Бүхэроссин хоорой бүлгэмэй 
правлениин, . түрүүлэгшэ, 
РСФСР-эй аралай артист про- 
фессор А. А. ЮРЛОВ, ТАСС- 
ай корреспонденттэй хөөрэлдэ- 
хэдөо, иигэжэ хэлэбэ: 

-- Иимэ конкурс түрүүшын- 
хєз үнгэргэгдэбэ. Хорин з30- 


кандахи барилгада, Канскын 
автомобильна завод барилгада 
эндэхи прокат хэрэглэгдэдэг 
юм. Хүндэ машина бүтээлгын 
Эрхүүгэй заводто булад шудха- 
малнуудынь эльгээгдэнэ. Энә 
заводто Забайкалиин булад 
станогууд болоһон бэгэрээ бүхы 
орон дотороо тарана бшуу. 
Үргэн хэрэглэлэй. эд бараа- 
ниинь мүн олон нютаг руу та- 
ража ошодог лэ. 

Заводой хүдэлмэрилэгшэд 
СССР-эй байгуулагдаһаар 50 
жэлэй ойдо зорюулан, социалис 
мүрысөөндэ оролсонхой, ажа- 
лай бэлэг бэлдэжэ байна. 

Хорин гурбан үндэлэ яћата- 
най түлөөлэгшэд: ородууд, ук: 
раинецууд, белоруссууд, татар- 
нууд, буряадууд болон бусад 
яһатад эбтэй эетэй бүлэ соо 
хүсэеэ зангидан ажаллажа, Эхэ 
оронойнгоо ехэ һайндэрые нэ- 
рэдээ хүрэмөөр уг?ахаар даб- 
шағад. 


СОЁЛОЙ ШЭНЭ БАЙШАН 
БОДОХО 

Шелопугинска районой «Тру- 

бачевскэ» совхоздо үйлэдбэ- 


риин, соёлой, гэр байрын бай- 
шангууд баригдана. Энэ жэлдэ 
хүүгэдэй саад, столово ашаг- 
лалгада үгтэнхэй, Механиза- 
торнуудай, малшадай, шофер- 
нуудай хэдэн олон бүлэ шэнэ 
гэртэ орожо түбхинэһэн байна. 

Хонидой, тугалай байра- 


нууд, үбїїз тэжээл буйлуулдаг 


түн руу 
хүдөөгэй нэгэ холын 


участогта гаража, 
элүүрые хамгаалалсаха 


хүнүүдэй энхэ 
юм бай- 
на гэжэ нүхэр Гуруев тэрэ по- 


ликлиникэ соо намтай хөөрэлдэжэ 
һуухадаа шнидэһэн байжа болоо. 
Ингэжэ би урзанда Яруунын ай- 


магай эгээл зүүн захын «Комсо- 
Тэлимбэ 


мольский» совхозоор, 
нютагаар ябахадаа лаблаа һэм. 


Өөрынгөө һайн дураар тоонтото | 


Тэлнмбэеэ холошоонгүй 


ошоод, | 


тэндэхи участково больницые гур- 
бадахи жэлээ Цыден Дондуковичой | 
эрхилжэ байпан сагаар дайралдаа 
һэм. Шэнэ газарые эдлэжэ байлдан 


совхоздо али 


юумэн дуталдадаг, 


элдэб бэрхэшээлнүүд  участково | 


Шшишиииии ис ТОТ 


“НАНАНАЙНЬ 
ОМОГОРХОЛ 


олзуурханги Пуунаб. Удабашьегүй 
урдахи саарпануудаа саашань ху- 


шини 


больницада, 
амбулаторидошье 
даа. 
һаань тон харяад, 


фельдшерскэ пункт, 
үзэгдэдэг Наад 
Задагай тулюуршаг байдал- 
хари талаһаа 


ерэһэн залуу врач, фельдшернүүд 


удаан тогтожо хүдэлдэггүй, 


байд 


тээд лэ больницын эмшэд тапал- 


дадаг байгаа. 
Харин Цырен 


Дондуковичой 


їерэлэнїїээ хойшо юумэн ондоо бо- 


доо гэжэ нютагтаа 
гэжэ алдаршанхай Эрдынеев 
чин үбгэжөөл юрын үгөөр 
ехэ удхатайгаар хэлээ һэн. 


Түгэдэй ахай 
ин» 
аад, 


«Ондоо болоћон юумыень» мнил 


тоолоод гарабал, 
нэгэ доро хэбтэжэ 
шэнэ больница. 


20 үбшэнтэнэй 
аргалуулдаг 
Томодхогдоћон 


паалиин фермэ дээрэ тогтоогдоһон 
профилактори. Хүүгэдэй саад-яс. 


ЛИ, СОВХОЗОЙ ЭГЭЭЛ 
газарай отделенидэ 


холын 


тунга 
нээгдэһэн 


фельдшерскэ пункт. Жэлэй дурбэн 


сагта эмшэдэй долоон 


хоногтоо 


нэгэ дахин малшадай гүүртэ бүхэ- 


нине эрьедэг заншал. 


тэ туһаламжа үзүүлдэг, 


цануудай мүрысөөндэ 
эмшэдэй түрүү ябадаг 
Эдэ амжалта ` Гурусвай, 


тула ехэ гэжэ 


хёолнуудһаа «С неба падает снег 
зимы» (хүгжэмынь Л. Рюми- 
нэй, үгэнь Я. . Смеляковой), 
«Ты дорогая моя, Россия» 
(хүгжэмынь Ю. Стржелин- 
скиин, үгэнь Н. Доризогой), 
< Юнармейская» (хүгжэмынь 
В. Запольскиин, үгэнь В. Шу- 
милинай) гэлэн гурбан дуун 
шанда хүртэбэ. 


"Гэрэшэлэн уран һайханай 
бүлгэмэй: коллективүүдэй “бэлиг 
шадабари тэмдэглэгдээ. Кост- 
рома хотын пфофсоюзай акаде- 
мическэ хоорто Бүхэроссин 
хоорой бүлгэмэй шагнал ба 
рюулагдаа. Ивановска бүд нэ- 
хэгшэдэй хоор соёл культурын 
хүдэлмэрилэгшэдэй профсою- 
зай ЦК-гай шагналда хүртэһэн 
байна. 


ХҮРШЭ ОБЛАСТИИН ҺОНИНУУЛ 


цехэй барилга дүүргэгдэжэ бай- 
на. 

Нэгэ хэдыхэн сагай үнгэ- 
рэмсөөр соёлой байшангай, 
машинно-тракторна мастерскойн 
байшангууд бодохо юм. 

ГОРНЯГУУДЛИ 

ТОСХОНДОХИ МУЗЕЙ 


Калангуйн 10-дахи профес- 
снонально-техничеснэ  городой 
училищидэ нээгдэһэн музейдэ 


зон олоороо орожо, хаража эхи- 
лээ. Энэ музей һаяхан эмхид- 
хэгдэһэн, экспонадуудынь хо- 
ёрхон таһалга соо табигдаатай. 
Нютаг оронойнгоо элинсэг ху: 
линсаг тухай, эндэ болоһон үн- 
дэлэн хубнлалтанууд тухайда 
эдэ материалнууд домоглоно. 


Үнинэй мебель, бүд нэхэдэг 
станок, ээрүүл, тоһо бүлэдэг 
амһарта, таряашан зоной бэ- 


шэшье элдэб эсын хэрэгсэлнүү- 
дые эндэ хаража болоно. Үни- 
най газетэнүүдһээ хайшалжа 
абаһан хэһэгүүд, фото-зурагууд: 
дээрэ эндэхн руднигай цехүү- 
дэй барилга харагдана. Гория 
гай хубсаһа хунар, зэр зэмсэг, 
эидэһээ абтадаг баялигуудай 
дээжэ эндэ хаража болоно. 
Инмэ музейи байгуулха ту- 
хай бодомжо үнинэй түрэһэн 
бангаа. Училищиин Пһурагшад 
бага багааршье Пһаань, мате- 
рналнуудые суглуулдаг байба. 
Калангуй, Турга. Буруляата, 
Долгокычи гэдэг һууринуудай 
хүн зон хоморой зүйлнүүдые 
музейдэ үргэһэн байна. 


Сүүдхын 
алишье сагта хүндөөр үбшэлэгшэд- 
шухала 
болбол тэрэ дары Шэтэ город са- 
нитарна машинаар хүргэж:эрхидэг 
ушар. Аймагай участково больни- 
Тэлимбын 
Пайшаал, 

тэрэнэй 
тупалагшадай ганса оролдолго хү- 
соөр бэшэ, харин тэдэнэрэй үүсхэл 
эмхидхэлые халуунаар дэмжэлэн 
совхозой дирекциин, партийна ор- 
ганизациийн, сомоной Соведэй аша 
хүн зон харадаг. 


А. 


= 


Эмшэдэй бүхы ябуулжа байлан 
хэрэгынь 
аргалга эдэгээлгээр түгэсхэдэггүй. 
харин хүрэһэн үбшэнэй уг шалта: 


гаа 


зорилгодо шэглүүлэгдэдэгынь һай- 
шаалтай. Энэ 
нэгэ баримта дурдабал, һаалишад, 
малшадай даараћанћһаа хүйтэ аба- 


жа 


їзэрээ шархиржа тулидаг ябадал 
лаа профилактори аршалан туһал- 


на 


дэлөөд байхада харуулаа. Малшад 
сүлөөтэй сагтань табиһан графи- 
таар профилакторидоо ерэжэ, вра- 
чай заабаряар, 
Һаламжаар элдэб янзын эмнэлгын 
электрын галаар бэеэ шаруулдаг, 
гар хүлдөө ванна жэн 
массаж хүүлэдэг байна. Утдаанай 
курортһоо шабар асаржа, хүниие 
торходо һуулгаха, элдэб душ аб- 
хуулха гэжэ һэдэлгэ хэтдэһэн. Ха- 
рин мүнөө профилакториин байлан 
гэр багадажа, совховой дирекци 
шэнэ байшан барижа эхилэә. Тэрэ 
ерэхэ үбэлжэлгын эхилхэлээр бү- 
тээгдэжэ, сүм дүүртэгдэхэ, 
дэнь эмнэлгэ, 
хэрэгтэй зүйл тодхогдохо, асараг- 
даха, арбан хүнэй хонон 
аргалуулха, 
хо юм. Їїрофилакторн гээшэ ямар 
туһатай, зорилготойб, тэрэниие ба- 
риһан, хүдэлгэһэн гаргаша һүүлэй 
һүүлдэ ямар аша харюутай байхаб 
гэжэ одоол 
ехэхэн ойлгууламжын, 
эмхидхэлэй хүдэлмэри 
гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Эхин пар- 
тийна организациин бюрогой 
шүүн, 
партийна 
дист--нүхэр Гуруевай эдэ 
уялга 
эмнэлгэ, эмхидхэлэйнь хүдэлмэрн- 
дэшье ехэхэн туһа дэмжэлгэ олго- 
дог ёһотой. 


хабаададаг, 


мэ 


жүүлхэ тухай хододоо оролдодог 
Цыден Дондукович 
Яруунын басаган 

Цыреновагай 
«Таанад мүнөө үеын эрдэм шудал- 
Һан 
ажал хэрэгнай бүри наашластай. 
амжалтатай байхал», — гэжэ үнэн 
сэдьхэлһээ баярлаһан байха. 


лэжэ алдаршаһан, Яруунын айма. 
гай медицинын 
дэй ахамад нэгэн Цыден Дондоко- 
вич Гуруевай баяр омогорхол ха: 
даа тоонто Тэлимбынь 

талада баяжан хүдэржэн 
совхозой улад зоной ажалай ам: 
жалта, энхэ жаргалынь лэ даа. 


фабрикын коллектив шэнэ тү- 
хэлэй мебель 


байнхай. 
Ивановна Бабий гэгшын хү- 
тэлбэрилдэг 
шэнэ түхэлэй стулнуудые буү- 
тээжэ гаргадаг болоо. Жэшээл- 
хэдэ, 
саар дээдэ талаһаа хушагдана. 

ЗУРАГ ДЭЭРЭ: мастер Ё. И. 


жа байна. 


ШИШ ТТЕР ТРТУ ТТТ ТТТ ОО 


нмагтал  үбшэнтэниие 


ниве һәрғылхэ дам саашанхи 


талаһаань абажа 


үбшәлдэг, хүл гараа, нюрга 


гэжэ хфр үбэлэй туршада хү 


медсестрагай ту- 


табидаг, 


тиихэ- 
аргалалгын бүхы 


ерэжэ, 
амарха арга олгогдо- 


Цыден Дондукович 
идхалтын. 
ябуулаа 


гэ» 
сомоной Соведэй депутат, 
һуралсалай пропаган: 


инитэ 


тушаалнууд амжалтатай 


Ниитэ хэрэгтэ тон эдэбхитэйгээр 
залуушуулые, шэнэ 
ргэжэлтэдые һургаха, хүмүү- 
нютагайнгаа 


врач Зинаида 


энә үбэл ерэхэдэ: 


мэргэжэлтэдтэй хүдэлхэдэ 


Нютагтаа «Цыден доктор» гүү: 


хүдэлмэрилэгшэ- 


үрэжэлтэ 
байлан 


Ц. ДУГАРОВ. 


Буряадай мебель хэдэг 


хэдэг боложо 
Мастер Екатерина 


цехэй коллектив 


стулнуудынь  пласгмас- 


бий шэнэ түхэлэй стул хара- 


Д, БАЛДАНО ВАЙ фото, 


О 


байдалые алишье 
руулха арга боломжоороо роман: 
һаа дутадаггүй бшуу. Тиигээд ро- 
ман манда тинмэшье олон бэшэ 
ха юм даа. 


хоор хоёр уран зохёолшод 
нэн түрүүн тогтоё. 


Дондок Хамаев хоёр жараад онуу- 
дай эхеэр түрүүшынгээ туужануу- 
дые хэблүүлһэн. 
юумэеэ — хүдөөгэй залуушуулые 
- муу мэдэнэ гэжэ тэдэниие зэ- 
мэлхэ аргагүй. Арбан 
шуулай һудаһан ямараар 
дог бэ, пургуулида ямархан бодол 
оложо, ажабайдалай үргэн замда 
гарадаг гээшэб? Уран 
эдэ асуудалнуудта харюу үгэнэ. 


дни!» гэһэн туужын 
багтаажа ядаһан героиниин хэлэг- 
дээгүй үгэнүүд гээшэ аабза. Дүр- 
шэлгүй 
юумэ үзэжэ, 
ехээр зобоогоо. Үсэгэлдэр лэ пур! 
гуулнингаа партатай хахасалан За- 
луухан һаалишад иимэ баясхалан- 
да хүртэхэ эрхэтэйшье байгаа. Тэ- 
дэнэр Сэсэгтэ 
бшуу. 


лэгдэһэн Сэсэг юундэ тинмэ сэдь- 
хэлээрээ 
Тэрээнһээ боложо нүгөө героини- 
пуудынь уншагшадїаа холодошоо, 
Бүхы туужа соо Сэсэг лэ зобоно, 
тулина, һүүлэй һүүлдэ гэнтэ зол 
тудашана. Сэбэр 
убайгүй ахир түрүүлэгшын гарта 
гэнэдэйэн Сэсэг 
мэхэлүүлээб гэжэ туужа соо ун: 
шахадаа мэдэжэ абанабди. .Авїор 
энэзнине манда ойлгуулхаяа һэдә: 
нэ. Зүгвөр героиня ямар дабаа да: 
бажа, сэдьхэл бодолоо хатуужан, 
дүршэл олоноб гэжэ уран зохёол- 
шо бидэндэ харуулжа 
Үнгэрхэдөө уһанда орожо үхэхы- 
ень автор героинняа голой эрьедо 
эльгәэгээд туршанг. Теэд уншагша 
тэрээндэнь 
арсаньшьегүй. 
Сэсэг уһанда орожо үхэхэ шадал.. 


ЕО 


Мүнөө үеын орёохон темэдэ бэ- 


шэдэг уран зохёолшод тухай хо 
дол хэлсэжэ, 
ёлотойбди. 
далай шэнги ажабайдал соопоо тон 
зохисотой юумые оложо бэшэхэнь 
гайтай бшуу. Тунаагүй улан соо 
юун элеэр харагдаха бэлэй? 


байха 
долгито 


хөөрэлдэжэ 
Юуб гэхэдэ, 


Бидэ мүнөө туужанууд тухай 
хэлэхэ хүсэлэнтэйбди. Ондоо , 
жанрһаа олон болоһондонь бэшэ | 
ааб даа. Туужа гээшэмнай ажа- 


талаһаань ха: 


Туужанууд. Юугээрээ адлир- 


хуунууд гээшэб? Ямар дутагдал: 
тайб, тэрэнь хэр зэргэ гүнзэгыб? 


һайн жэшээ боло- 
тушаа 


Сасуулхада, 


Б. Мунсоновой бэшэїэн «Сагаан 


Һара» гэжэ туужын олон ғ хууда- 
һан хадуугдамаар даа. Илангаяа 
үглөө бүри адуу, хонидые адуут- 
хаяа 
мартахагүйш. Автор ёПотой поэт 
байһанаа харуулаа гэбэлнай алдуу 
болохогүй. Юуб гэхэдэ, хии бараа- 
та үдэр хэгдэһэн юрын ажалые 
дуун шэнгеэр 
бшуу. Хнрэ тооћо халдаагүй сэбэр- 
хэн зандаа ябаһан хүүгэдэй сэдь- 
хэлээр дамжуулан, ажалай һайха- 
њиме харуулаа гээшэ ааб даа. Хүү- 
гэдэй 
дөөн, 
тоойогүй. 
тунгалаг. 


гарадаг эдир ажалшадые 


харуулжа шадаа 


панаан, мэдэрэл, хөөрөл 
гэнэн бодолынь--хуу сэбэр, 
Инаг дуранииньшье 


Доржи Эрдынеев тухай яһала 


хэлсэгдэһэн байха. Тэрэнэй бэшэ 
һэн «Энэ наһан» гэжэ туужа, рас- 
сказууд дэлхэй ээрэ ажаһууха 
гээшэ орёохон хэрэг гэжэ батална, 
Өөртөөшье, 
гаргахын тула шүдэеэ зуун, ураг- 
шаа дабхихаш. 


бусадташье харгы 
Харин Солӧон Ангабаев Цырен- 


Бэшэжэ байһан 


ДОЛООТОЙ- 
сохил- 
зохёолшод 
С. Ангабаевай «Байн даа, нүхэ- 


нэрэ баяраа 


япалашье 
нилээн 


эдир басаган 
сэдьхэлээ 


яһала тупалаа 
Теэд Һһайн героиня байхаар шэ- 


шанга бэшэ байшоооО? 


шарайтай аад, 


яагаад *%орооб, 


шадаагу Ё. 


этигэнэгүй, этигэхә. 


Юундэб гэхэдэ. 


СОЦИДЛИС ОРОНУУДТА 


ЂГЛГТРАД. Югослав геологуу- 
дай суглаан Брестовац хотодо бо- 
ложо дүүрэбэ. Зәдэй рудае бәдэ- 
рэлгын дүнуүүд болон арга бо- 
ломжонууд төрээн дээрэ зүбшэг- 
дэлэн байна. Мүнөө Югослави Ёв- 
лоподо зэд хөөр үйлэдбэрилэн 
гаргадаг оронуудай нэгэн болон- 
хой. Энэ табан жэл соо тус, ме- 
талд жэлдээ 90 мянган тонноћоо 
150 мянган тонно хүрэтэр хай- 
дуулдаг болохо юм. 

... 

ВАРШАВА. Байгша табан жэл 
соо Польшын портнуудые барил- 
гада, шэнэдхэн һәльбәлгэдэ 6,8 
миллиард злотых һомологдонхой. 
Энэ хадаа урдахи 15 жәл соо 
гаргашалагдаһан зөөритәй адли 
болоно. 

от 

СОФИ. Болгарида гастрольдо 
байдан Московско сатирын теат? 
Софида спектакльнуудаа харуул- 
һанайнгаа удаа, Варнада наадаяа 
табижа эхилбә. Эндэ Бомаршын 
«Свадьба Фигаро», А. Макаеногой 
«Затюкањный апостол» гэжэ зү- 
жэгүүдые болон «Темп-1929» гэ- 
һэн спектакль „харуулха байна. 


БУДАПЕШТ. ТАСС-ай коррес- 
пондент В. Филиппов иигэжэ мэ- 
дээсэнэ: : 


-- Эндэ уласхоорондын яармаг 
ха4гдаба. Дэлхэйн 41 ороной про- 
мышленна предприятипууд болон 
худалдаа наймаанай фирмэнүүд 
хабзадалсаһан байна. 5 


Яармагай үедэ совет балан венгер 

худалдаа наймаанай эмхинүүдэй 
хоорондо 150 миллион шахуу тү- 
хэригэй хэлсээн баталагдаһан бай- 
на гэжэ совет павильониие хүтэл- 
бэрилэгшэ ТАСС-ай корреспон- 
дөнтдэ мэдээсэбэ. Совет гадзадын 
худалдаа наймаанай нэгэлалнүүд 
Венгридэ металл болбосоруулдаг 
станогуудые, «Жигули», «Вол- 
га», «Москвич», «Запорожец» тү- 
хэлэй хүнгэн автомобильнуудыс, 
экскаваторнуудые, автокрануу- 
дые, хүдөө ажахын болон харгын- 
барилгын машинануудые, ажабай- 
далда хэрэглэгдэдэгГ техникэ эль- 
гээхэ болоо. Венгри «Икарус» Тү- 
хэлэй мянга табан зуун автобу- 
суудые, Сибирийн гол мүрэнүүдтэ 
хэрэглэгдэхэ-суднануудые, тамар- 
даг портальна крануудые, хүдәө 
ажахыда зорюулагдапан лабора- 
торинуудые Советскэә Союзда 
эльгээхэ байна. 


Яармаг Венгриин ажалшадта 
ехэтә һонирхол түрүүлээ. Арбан 
хоногой туршада миллионћоо үлүү 
хүн тэрээндэ орожо хараба. 


| бшуу. Абари зангаараа 


на аЬ ННН 


МҮНӨӨНЭЙ ХҮНҮҮДЫЕ 


ХАРУУЛЫТ! 


—===» 9 елы-—— 


“ ТУУЖАНУУДАЙ ШЭНЖЭЛЭЛ 


тай, тиимэ хатуу басаган бэшэ 
һулахан 
басаган тиигэжэ шадахагүй. Тии- 
гээдшье абари зангайнь хүгжэлтые 
бидэ харанагүйбди. 

Сэдьхэл бодолойнь хүгжэлтые 
Һонёор харуулхаар үедэнь автор 
басагые «барижа • абаһан» аад, 
тон һонигүйгөөр, уншахадаа зал 
хуугаа хүрэхөөр зураглаа даа. 
Тиимэһээ туужын һайн түгэсхэл- 
дэшье уншагша этигэнэгүй бшуу. 
Сэсэгэй түрүү Пазлишан гүүлэжэ 
суурхаад, парторгын һамган бо- 
лоо гэжэ авторай хэлэһэндэ тингээ 
бэшэ. Харин хайшан гэжэ тиимэ 
хубилалта болооб гэжэ уншагша 
ойлгожо ядана ха юм. Автор ге 
ронниин һайн замда ороһон уша- 
рые адаглаад, миин лэ гоёогдо- 
Һон зурагуудые бидэндэ харуулаад 
дүүрэшоо. 

Хэрбээ Б. Мунгоновой герои- 
инин сэдьхэлэй дээдын хэмжээе 
үзөөд, ямархан абаритайб, саашаа 
ямар болохоб гэжэ хараһан һаа, 
С. Ангабаевай зураглаһан сасуу- 
таниинь ажабайдалай  түрүүшын 
сохилтодо булигдашана. Хэрӧээ 
Д. Эрдынеевэй залуу геройнуудай 
сэдьхэл бодолой, зориг хүсэлэй 
хатуужал дабан, зөөлэн бэшэ ажа- 
байдалдаа боргожонги боложо ерэ- 
хэдэ, Сэсэг бүхы зоболонойнгоо 
түлөө «үльгэрэй баатарай шанда 
хүртэжэ», зол жаргалта хуби заяа- 
гаа олоно. Туужын түгэсхэл уран 
пайханайнгаа талаар манай сэдь- 
хэл ханганагүй. 

Энэ дутагдал имагтал С. Анга- 
баевай бэшэ, манай олонхи уран 
зохёолшодой  бүтээлдэ ушардаг. 
Юундэ тиимэ байнаб гэхэдэ, урал 
зохболшод манай үеын хүнүүдэй 
доторойнь хүгжэлтые хойно хой- 
ноћоонь зураглан харуулха уран 
Һайханай арга длоногүй, Залуу хү- 
нүүдэй аяг зан, үзэл бодолынь 
хайшан гэжэ бүрилдэнэб гэжэ ха- 
руулагданагүй ха юм. 


Айха, сухарихаяа 
эдир хүнүүдые зураглаха гэ- 
Пэн һайхан эрмэлээлэйнь 
түлөө Ц. Хамаевые маг- 
тамаар. Мүнөөнэй эдиршүүлэй 
шэнжэ шанарые ажабайдалда 
эдэбхитэйгээр, бодолтойгоор ха. 
баадаха хүсэлыень автор яһала мэ- 
дэнэ. «Далижапан дальбараанууд» 
гэлэн туужын геройнууд -- Сэн 
гэ Аюхан хоёр имагтал үйлэ хэ- 
рэгүүдые үүдхэнэ бэшэ, мүн той- 
рожо байһан уладайнгаа һанал бо 
долдо нүлөөлнэ. 

Авторай оролдолгые амаршал- 
ха байнабди. Зүгөөр тэрэ оролдол- 
гойоонь юун гараас? Эдир хүбүүе 
автор элдэб Һайхан. шэнжэтэй 
болгоно. Теэд хүбүүн өөрөө тии- 
мэ бэшэ хэбэртэй. Хамаг үйлэ хэ- 
хэгүүдэй зүрилдөөнэй тэг дунда 
харуулагдабашье, хүбүүвэй дүрэ 
бидэнэй сэдьхэл хүдэлгэнэгүй, эти 
гэл түрүгүлнэгүй. Тингэжэ тэрэнэй 
ухаан бодолой хамаг һайн шанар 
газаа талын гоёолто болоод дүүрэ- 
шоо. 

Сэнгын дуратай басаган бара- 
гаар харуулагдаа, яһала һонин дү- 
рэ боложо хүгжэхөөр байгаа. Теэд 
автор тэрэниие үетэндөө һургаал 
хэлэжэл байдаг, хашартайхан үүр- 
гээр хизаарлажархёо. Хайшаашье 
эрьелдэ, тэрэ героиня үзэл бодо- 
лоороо даншье һаа зүб, нэгэшье 
алдуу хэдэггүй юм шэнги! 


мэДэдэггүй 


О 


ГЕРМАНИЙН ДЕМО- 
НРАТИЧЕСБА: РЕСПУЕ- 
ЛИКА. ТДР-әй, СССР- 
эй, БОЛГАРИЙН УРГА- 
СА НОГОО УРГУУЛАГ- 
ШАД КЛЯЙН ВАНЦЛЕ- 


БЕНДЭХИ ХҮДӨӨ 
АЖАХЫН НХУЧНА- 
ШЭНЖЭЛЭЛТЫН ИН- 


СТИТУДАЙ ТЕПЛИЦЭ 
С00 СУГТАА АЖАЛЛА- 
ДАГ ЮМ (ЗУРАГ ДЭЭ- 
РЭ). СОЦИАЛИС 0РО- 
НУУДАЙ ЭРДЭМТЭД 
ХАМТЫН ШЭНЖЭЛТЭ- 
НҮҮДЫЕ ХЭЭ, САА- 
ХАРАЙ ОВЁКЛЫН УР- 
ГАСА ЕХЗТЭЙ СОРТ- 
НУУДЫЕ БИН БОЛГӨ- 
ХО ЗОРИЛГОТОЙ. 


Н ___—— аы 
пин ТОВЧОО 


Ц. Хамаевай Пайн талань юун 
бэ гэхэдэ, мүнөө үеын һайн эдир- 
шүүлые зураглаха гэжэ оролдоно. 
Манай прозодо тиимэ хүнүүд 
үсөөн шуу. Һүүлдэ бэшэгдэһэн 
«Альган соом наран» гэйэн туужа 
соогоо эдир геройнуудаа автор 
амитай болгоо. Алдар Аюхан 
Сэнгэ хоёрто орходоо эдэбхитэй, 
тэрэнэй шэнжэ шањар этигэхээр, 
харуулагдаһан.  Гэбэшье манай 
үеын залуу хүнэй дүрэ боложо 
гүйсэдөөр шадаагүй. Алдар кол- 
хозой комсомолшуудай хүтэлбэри- 
лэгшэ їзэн хойноо залуушуулай 
дунда ябаха һэн бэзэ, теэд тарэ- 
нииень бидэ харанагүйбди, 2 


Доржо Эрдынеевэй харуулдан 
Түбэргээнтэнэй үри саданар ажа: 
байдалай орёо хүрмэлтэ дабажа, 
элдэб зоноор туласалдажа, хатуу- 
хан хальһатай һамар шэнги боло- 
һон зон. Зүб даа, номой һайн та- 
лын геройнууд ямаршье Паа, 
өөрынгөө эрхим шэнжэ шанарые 
үйлын хүгжэлтын үедэ харуулха 
ёһотой бшуу. 

Даша-Дэмбэрэл Дугаровай «Ха- 
ра булган» гэлэн туужа соо яћа- 
ла зүрилдөөтэй үйлэ хэрэг болоно. 
Тинмэ үйлэ хадаа хүнэй досоохиие 
урбуулан харуулжа шададаг. 
Аюулда оровон хүнүүд бэе Сзеа 
айн мэдэжэ абадаг ха юм. Гэбэ- 
шье залуу зоной ушаралта ябадал» 
нууд даншье бэлээр зураглагда- 
Һан. Тиимәл хадаа туужын түгэс- 
хэлдэ һаяхан дайсад байһан хү- 
нүүд хани нүхэд болошоно хаш. 

Туужа соо харуулагдаһан үйлэ 
ушарнуудые бидэ буруушаана бэ- 
шэбди. Харин ажабайдалай урас- 
халые хүнгэдхэн харуулһыень 6у- 
руушаанабди. Тиихэдэнь хүнэй 
абари зан, аяг аашань тон орёо 
бэшэ, гүйхэнеөр харагданал. 

Манай ажабайдаяда гүн ехэ, 
ухаатай, эрдэм | түгэлдэр, үргэн 
бодолтой, хамаг юумээр хуу һо- 
нирхожо ябадаг зон олон ха юм. 
Харин манай зохболшодой бэшэ- 
һэн зарим туужа уншахада тэрэ 


талаараа һанаһанда хүрэдэггүй. 
Буряад литературын прозые 
шэнжэлээд байхадаа, М. Колесни- 


ковэй һаяхан хэблүүлһэн «Шэлэ- 
хэ эрхээ» {(=Право выбора») гэлэн 
туужые Панаандаа оруулхаар. Эр- 
ДЭМТЭН ШЭНГИ ТОЛГОЙТОЙ хүлэлмэ- 
ришэ хүбүүд холые зориһон хү. 
сэлөөрөө, мэргэжэлээ алишье та» 
лаһааыь һайнаар мэдэдэг байһаа- 
раа маниие гайхуулна, дурыемнай 
буляана. Үгышье һаа, белорус з0- 
хёолшд Иван Шамякинай «Саћһа 
ехэтэй үбэл» («Снежные зимы») 
гэлэн роман абажа үзэе. Залуу 
физик Лалашье, хүдөөгэй батта 
Витали хүүхэншье. Антонюк үб- 


гэншье -- булта гунзэгы болол- 
тай, хурса мэлэрэлтэй, 
эрдэм, бэлиг тэй, мүнөө 


үеын хүнүүл лэ. Тэлэнэй ажабай- 
дал хүнгэн бэшэ, өөһэдынь авари 
заншье орёо. . 

Инмэл гэройнуул манай буряад 
туужада дуталдана. Тинимэлээ за- 
луушье, напатайшье уран зохёол- 


шоднай тинмэл геройнуудай дү: 
пые харуулхаяа оролдодог байг 
лэ! 


С. ЗАБАДАЕВ, 

Буряадай ниитын эрдэмэй 
институдай научна 
хүдэлмэрилэгшэ. 


ОТТОО 


—п-= 
Германиин 
Республика. 


Демократическа 
Карл-Маркс-Штад- 
тахи зэрэлгын фабрикын коллек- 
тив ажалаа научна үндэһөөр эр- 


хилжэ, үйлэдбэридөөе амжалта 
туйлана. 

ЗУРАГ ДЭЭРЭ: Эрнст Тельма- 
нэй нэрэмжэтэ бригадын гэшүүд 
--бүд нэхэгшэд Мария Мюллер 
(зуун гарћаа), Кристине Кассубе. 
Тэдэнэр Фурманов хотын совет 
бүд нэхэгшэдэй түрүү онол арга- 
нуудые ажалдаа хэрэглэнэ. 
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ХҮЛЕӘ 


ДОСААФ-ай област- 
ной Соведэй үүсхэлээр 


Улаан-Үдын Соведүү- 
дэй талмай дээрэ авто- 
мобиляар республикын 
түрүү Һуури эзэлхын 
түлөө мүрысөөн болоо. 

Мүрысөөнэй гури: 
май ёПһоор, буудаха, 
граната шэдэхэ, түли- 
шэ алмаха болон авто: 
моСиляараа  юумэнүү- 
дые дайрангүй гараха 
программатай “байћан. 

Мүрысөөндэ Захаа- 
минай, Хяагтын, Ка- 
банскын, ПриСайка- 
линн, Баргажанай, Хо- 
ринн аймагуудай, 
Улаан-Үдын гурбан 
районой  команданууд 
хабаадаа. 

Хоёр үдэрэй турша 
соо үргэлжәлһэн шан- 
га тулалдаанай үү 


лээр илагшад тодороо. 
Городой гурбан ко-! 


Ю 1 


орохынгоо урда тээ 
Ференци хэһән байна. 
«Дэлхэйн 


- гэжэ Спасский 


рә —элитэ ёхэ 


пайидэр болохо юм. 


ини нил нийн ши ШИНИЙН ОНЦ ОНИННННИГТИНИН НННИН ИППНИНШИННИ ИН НН ИН ОЦОНИ НИ ИН ИГПН ШИН ТН ИН ПППНППППППППППИ ИН НТ ИН И ШИНИ НИ Н НИ ИН ПИН ИНТНЧТИННИНИННИНШН 


сэгнэлтэ үгэхэбта?» 


сзайнаар наадаа. 


бта?» 

бэшэ. 
понирходогота?» 
данаб,--гэжэ 


наа, 
данаб. 


шини ИН ТО ОНЦЫН 


үгэхэ аргамнигүй. 


(1 


і 
! 
Ч 
1 


хэнээ 


— Шатарай искусствын та- 
лалаа хаража үзэхэдэ, 


гуйлтаар Журналистнуудай тү- 
бэй байшан соо тэрэ пресс-кон- 


Дэлхэйн чемпионпоо 
тоото асуудалнууд Пурагдаа. 
чемпионой 
зэргэдэ хүртэхын түлөө хэнтэй 
хаадахые шэлэхэ байгаабта?» 

-- Заабол Фишерые шэлэхэ6, 
хэлээ.-Энэ 
шатаршанние хүндэлдэгби, 
гроссмейстер. 
Нааданай ямараар үнгэрхэ бай- 
пыень уридшалан хэлэжэ шада. 
хагүйб. Гэбэшье тэрэ намда ехэ 


«Үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэ- 
хын түлөө мүрысэхэдвө, Фише- 
рэй туйлаһан амжалтанууд, ша- 
тарай түүхэдэ үзэгдөө дуулдаа 
гүй ушар болоо. Тэдээндэ ямар 


- Фишер бусадлаа 


«Уулзалгада бэлдэхэдээ, бэе 
махабадаа хатуужуулан һорнл- 
годо ямар анхарал хандуулдаг. 


-- Тусхай бэлэдхэлїїээ бага 
«Спортын ямар зүйлнүүдээр 


-- Һүүлэй үедэ теннис наа: 
Спасский харюу: ' 
саа. — Балай һайнааршье 
эсэшэ сусашагүйгөөр наа 


«Фишертэй уулзахаяа бэлдэ- 
хэдээ, тэрэнэй һайн, муу талы: 
ень хараада абаа гүт?» 

-- Энэ асуудалдатнай харюу 
Юундэо гэ: ` 


ТТТ 


| ШУҺААР 
| НАЙМАА 


мандын дундалаа Со-| 
ветскэ районой спорт- 
сменүүд түрүүлээ. Ко- 
мандын гэшүүд: спор: 
тын мастерта кандида- 
дууд Иосиф Сахин, 
Поликарп Лаптев, 1. 
дэхи разрядтай Виктор 
Зеркальцев, Владимир 
Суслов гэгшэд хамта-! 
даа 295,5 балл суг- 
луулжа, дамжуулгын 
кубок болон нэтэдэхи 
шатын дипломдо хүр- 
төө, Нелезнодорожно 
районой команда 2 
дохи һуури эзэлээ. 
Хүдөөгэй 6 коман- 
дын дунда Һонирхол- 
той юумэн болоо. Я0- 
рин гэшүүд, юундэ- 
шьеб, КаЗанскын ай- 
магай команда илаха 
аабза гэжэ Һанаһан 
байгаа Харин мүры- 
сөөн түгэсхэдөө хү- 
леэгдээгүй чемпионине 


1 


га 


!! 


минии 


һанахада, Рейкьявигта болохо тннуудай 
наадан т.п һонирхолтой байха Фишер бэедээ 
0м,--гэжэ дэлхэйн чеминон 

Борис Спасский, совет ба ха партинууд 
„риин оронуудай журналистнууд гү?» — гэжэ 
тай уулзахадаа, хэлэбэ, Июнийн листнуудай 
21-дэ Исландиин нинслэл хото -- Бии," 


тэдэнэй 


-- Наада 


рүүжэб,-гэжэ чемпион энеэб- 
хилэн харюусаа. . 
«Рейкьявигта болохо 
сөөндэ заатагүй шүүхэб 
Фишерэй мэдүүлһэн тухай юун 
гэжэ һананабта?» 
— Тингэжа хэлэхэнь Фише- 


олон 


нэрэ 


рэй хубнин 


Тэ «Совет 


лээ. 


булюу 


данай эхилх 
ниинь 5-тай 


Н. Крогиус, 
мастгр 
ошолдохо 
мэдээсээ. 
Дэлхэйн 
листнуудтай 
Е. Геллер, 
федерациин 
хоорондын 


бэшэ 


Ю. Авербах, шатарай 


директор В. 
баадалсаһан 


СЕДЕСА ко 
на нюусаар г 
гэжэ элишәлһ 
ГгЗалгЫн МИНИ 
шэ доктор 


БКоста-Рикэ 


-хамтадаа 


хэдэ, нюуса ха юм даа. 
«Танай наадаһан бүхы 


ябадаг. Тэрэнэй наалаһан бүхы 


«Мүрысөөндэ яажа бэлэдхэл 
хэһэн тухайгаа хөөрыт». 


ямар нэгэ муу юумэ ушаруул- 
хые хододоо оролдожо 
гэжэ Фишер мэдүүлдэг, —гәжә 
американ журналистнууд асуу- 
ба. -- Тингэдэг юм гү?» 

-- Намда нимэ һанал бодол 
Сайхагүй,--гэжэ 


жЖурналистнуудай 
Борис Спасский өөр тухайгаа 
тобшохоноор хөөрэбэ. 
наһатай. Юһэтэйһөө хойшо ша. 
тараар һонирхоно. 
гроссмейстер болопон. 
тай. Таня гэжэ. басагатай, наа- 


Уласхоорондын гроссмейстер- 
| нүүд Е. Геллер 


И. 


Хосе Дульсес 
Центральна Америкын Гондурас. 
гэхэ 


элирүүлээ. Энэмнай 
Л. Дмитриев, Л. Цы- 
жипов, В. Масленни- 
ков, Л. Комаров гэг- 
шэдһээ бүридэпэн Хо- 
рнин аймагай команда 
байгаа бшуу. Тэдэнэр 
209,5 балл- 
тай боложо, мүрысөөн- 
дэ хабаадаһан бүхы 
командын дундаһаа 
З-дахи Пуури эзэлээ.. 


Кабанскын болон 
Баргажанай аймагай 
команданууд удаадахи 
һууринуудые эзэлээ. 

Хубиин түлөө мүђы: 
сөөндэ республика 00- 
лон зоно соогоо хэдэн 
удаа чемпион болоһон 
Иосиф Сахин (83,5 
балл), хүдөөгэй спорт- 
сменүүдэй дунда 
В. Масленников (79 
балл), эхэнэрнүүдэй 
дунда В. Синельнико- 
ва (49 балл) гэгшэд 
түрүү Һуури эзэлжэ, 
дипломууд ба үнэтэ бэ- 
лэгүүдээр шагнагдаа. 


Спортсменүүд Са- 
хин, Лаптев, “Зеркаль- 
цев,. Назаров, Замура- 
ев гэгшэд республи- 
кынгаа суглуулагдамал 
командада абтаа. Зо- 
нын мүрысөөндэ хабаа- 
далсахаар тэдэнэр 
һаяар Владивосток 
мордохонь. - - 
В. ОЛЬХОВАТСКИЙ, 
ДОСААФ-ай Буряадай 
обкомой түрүүлэгшын 

орлогшо. 

ЗУРАГ ДЭЭРЭ: 
1. Улаан-Үдын Совет- 
скэ районой командада 
дамжуулгын , кубок ба- 


рюулагдажа байна 
2. Хоринн аймагай 
чемпионууд (зүүн гар- 


һаа) Л. Дмитриев, 
В. Масленников. 
В. ВТЮРИНЭЙ 
фото. 


0.100 


пар- 
суглуулбаринуудые 
хододоо абажа 
Танда бии гээшэ 
американ журна: 
нэгэн асууба. 


най Түүлээр хөө: 


мүры- 
гэжэ 


хэрэг юм ааб даа. 
шатаршад намда 


байдаг. 


Спасский хэ. 
гуйлтаар 
Тэрэ 35 


18-тайдаа 
Бамга- 


э үдэр Вася хүбүү- 
болохо. 


(секундант), 
уласхоорондын 

Ней Рейкьявик 
юм гэжэ Спасский 


чемпионой журна- 
хэлэн. уулзалгада 
СССР-эй шатарай 
түрүүлэгшэ улас- 

гроссмейстет, 
клубай 
Батуринский ха- 
байна. (ТАСС). 


мпани олохон жәл. 


удаагуур хүнэй шуһа хилын-Саа- 


аргажа худалдана 
эн” мэдүүлгэ һаяхан 


Гватемалын бүлэг врачнууд хэбэ. 
Харин Гватемалын элүүрые хам- 


стерствын түлөөлэг- 
хадаа 


мэтын бәшә- · 


шье гүрэнүүдтэ хүнэй шуһа абажа 
худалдадаг нюүса пунктнууд бий 
гэжэ тодорхойлно. 


Энэ компан 


ин гэмтэ муу хэрэ- 


шининиинининиийнС,ПОР Т шипининийий СОРТ ашигт СПОРТ ини 


ЧЕМЛИОН 


АЛТАН, МҮНГЭН 
МЕДАЛЬНУУД... 


ФУТБОЛООР Европын тү: 
рүү һуури эзэлхын түлөө үн- 
гэргэгдэһэн түгэсхэлэй нааданда 
Совет ороной суглуулагдамал 
команда хоёрдохи һуурн эзэл. 
бэ. ФРГ-гэй командатай наада- 
Һан манай футболистнууд эдэ- 
нэртээ 3:0 тоотойгоор шүүгдз- 
Мэн байна. Тингэжэ ФРГ-гэй 
команда Европын чемпноной 
нэрэ эзргэдэ хүртэбэ. Гурбада- 
хи һууриин -- бронзо медаль- 
да хүртэхын түлөо Бельги, 
Венгринн суглуулагдамал ко- 
манданууд хоорондоо наадаһан 
байгаа. Эндэ Бельгннн футбо- 
листнууд 2:1 гэвэн тоотойгоор 
Венгриин командые шүүгээ. 

Манай ороной суглуулагда- 

мал команда 1960 ондо Евро. 
пын чемпноной нэрэ зэргэдэ 
хүртэһэн юм. Мүн хоёрдохёо 
мүнгэн медальда (1964 — 1972) 
онуудта хүртэбэ. 
. ХҮНГЭН АТЛЕТИКЭ. СССР- 
эй чемпнон, рекорд тогтооћон 
Валерий Борзов Римдэ үнгэр- 
гэгдэћһэн уласхоорондын мүры- 
сөөндэ хабаадалсахадаа, 100 
метрэй зане 10 секунда соо га- 
талжа, Европын рекорд дабта 
ба. Мүн Рнгэһээ энэ мүрысөөн- 
дэ ошоһон Янис Лусис гэгшэ 
копье шэдэхэдээ 84 метр 60 
сантиметртэ хүргөө. Кневэй 
Анатолий Бондарчук молот (75 
метр 4 сантнметртэ шэдэжэ, 
эрхим амжалта туйлаба. 

СССР-эй хүнгэн _атледүүдэй 
суглуулагдамал команда эндэ- 
һээ ФРГ-гэй Аугсбург хото 
ерэбэ. Эдэнэр июнинн 23 — 24- 
нэй үдэрңүүдтэ ФРГ-гэй спорт- 
сменүүдтэй мүрысэхэ юм. 

БОКС. Оронойнгоо чемпно- 
ной нэрэ зэргэдэ хүртэхын тү- 
лөө үнгэргэгдэһэн һонирхолтой 
энэ мүрысөөндэ 47 городуудай 
зуун гаран спортсменүүд ха- 
баадалсаһан байна. Эдэнэрэй 
хэдынь ороноймнай ёһотойл эр- 
хим бээлэйн эзэд боложо гараа 
хаб? 

Манай нютагаймнай хүбүүн 
Борис Зорнгтуев (51 килог- 
раммай шэгнүүртэй) хэдэн үдэ- 
рэй туршада Москва хотын 
ЦСКА-гай ордон соо тулалда- 
жа, СССР-эй чемпноной нэрэ 
зэргэтэй боложо, алтан медаль- 
да хүртэбэ. Тинхэдэ Владимир 
Иванов (Волгоград), Анатолий 
Левищев (Севастополь) Борис 
Кузнецов (Астрахань), Генна- 
дий Доброхотов, Анатолий 
Камнев (Москва), Анатолий 
Березюк (Бобруйск), Валерий 
Трегубов (Волгоград), Руфат 
Рискнев (Ташкент), Николай 
Анфимов (Самарканд), Витуа- 
тас Бингялнс (Каунас) гэұшэд 
чемпионууд болоһон, алтан ме- 
дальнуудта хүртэлэн байна. 

БАСКЕТБОЛ. Европын суг- 
луулагдамал командын баскет- 
болистнууд США-гай командые 
102:75 гэћһэн тсотойгоор шүү- 
‚бэ. Энэ нааданда хабаадалсалан 
Совет ороной спортсменүүд 
Жармухамедов, Белов, Пау- 
лаускас, Едешко гэгшэд бусад- 
һаа олон очко командадаа асар- 
һан байгаа. 

а (ТАСС). 


НИЦЦЕ 


ПАРИЖ 


рикан авнациин дэмжэлгэ ту- 
паламжаар сайгон армийн 3 
мянга . тухай сэрэгшэд патрио- 
дуудай эзэмдэжэ байһан мү- 
рэнэй `· хойто бэедэ гарахые 
һәдэлгэ хэһэн байна. «В-52» 
түхэлэй  бомбардизовшигуу 
эндэ патриодуудай бэхилэл- 
тэнүүдтэ хэдэ дахин добтол- 
жо, бомбодойон байха юм. 
Американ 7-дохи флодой ко- 
рабльнууд сайгон десантда 
туһа хүргэнэ. 

Анлок хотодо хүреэлэг- 
” дэһэн гарнизониие -аршалхын 
тула дайсан эсэргүүсэлтэ хэ- 
бэшье, урагшагүйдэһэн 
на. 

Меконг мүрэнэй 
Михо провинциин  Кайлай 
хото шадар шанга байлдаа- 
нууд боложо үргэлжэлһөөр. ! 

Камбоджотой хилэдэ дүтэ- 
хэнэә Киентыонг провинцида 
патриодууд Туенбинь хото 
шадар шэбээлһэн дайсанай 
бэхилэлтэнүүдтэ добтолго хэ- 


адагта, 


жэ. тэдэнине ехэ гээлтэ Хо- 
ролтодо оруулба. 

Үнгэрһэн үдэрнүүдтэ пат- 
риодуудай сүлөөлэн  Түбэй 
хада гүбээлиг газарай рано- 
нуудые, Тхыатхиен, Буангчи 
провинцинуудые, Анлок Хо- 
тын оршон тойрониие США- 
гай авиаци бомбодоо. 


гые дары түргэн мүрдэн шалгаха 
гэлэн эрилтэ Гватемалын медицы- 
нын коллеги, тэрэниие дәмжэһән 
ороной профсоюзна ба бэшэшье 
нийтын организацинууд засагай 
үмэнэ табиран байна. Гэбэшье 
Їватемалын засагаархид «шу- 
һаар наймаа хэлгые» болюулхаяа 
яаранагүй. 10уб гэхэдэ. СЕЛЕСА 
Холбоото Штадуудтахи үмсын эм- 
шэлгын газарнуудта шуна худал- 
дана гэжэ элирһэн байна бшуу. 
Хэтэрхэдээ тус компани Гаитида 
ябуулга хэдэг «Хемл Карибиэн» 


инци2 


Индохитадай фронтнуудта 


бай. . 


ТОТГОН ТИТНТНТТТ 


НЮТАГ 52+ 
НИПТАГАЙ 


СС МОНИ 
ТОБШОХОНООР 


Аймагай найман жэлэй та- 
бан һургуулинуудта шалгалта 
дүүрэжэ, тэндэ Пурадаг 109 
Һурагшад булта юһэдэхи клас- 
ста оробо. Эрхим һайн бэлэд- 
хэлтэй байһанаа Мухар-Шэбэ- 
рэй, Хушуун-Үзүүрэй, Хүсөө- 
тын, Хүгөөтын Пургуулинуудай 
наймадахи классай Мурагшад 
харуулба. Жэшээнь, Хүсөөтэдэ 
34, Хара-Шэбэртэ 22 хүбүүд, 
басагад юһэдэхи класста оро- 
бо. Тэдэнэр булгадаа Пуралса- 
лаа саашадань үргэлжэлүүлхэ 
гэжэ шиндээ. 


жай 


Арбадахи класста Пурадаг 
230 Пурагшад гурбан предме- 
дээр шалгалта барихань үлэбэ. 
Шалгалта ХушуунгҮзүүрэй, 
Мухар-Шэбэрэй, Никольскын, 
Подлопаткын, Суулгын дунда 
Һургуулинуудта эмхитэй һай. 
наар ябажа байна. 


ЕДЕ 
Һургуулинуудта Туралсалай 
жэл дүүрэжэ, зунай амаралта 
эхилбэ. Аймагай һургуулинууд- 


лаа 220 Һурагшад Подлопат- 
кын пнонернүүдэй лагерьта 
июниин 20-һоо амаржа эхил- 
хэнь. Мүнөө тэндэ бэлэдхэлэй 
хүдэлмэри түлэг дундаа ябана. 
Пнонернүүдэй . лагерийн на- 
чальнигаар Подлопаткын дун- 
да Һургуулиин багша Н. И. 
Бухольцев томилогдоо. Мүн 
тэндэ һурагшадай дунда спор- 
тын, хүмүүжүүлгын хүдэлмэри 
ябуулжа байхаар 6 багшанар 
ажаллаха юм. 


Аймагай 


эд хэрэглэгшэдэй 
холбоонћһоо Ветошникова Чи- 
рикалова хоёр тогоошоноор 
томилогдоо., Лагерьта амараг- 
шадта үдэр бүри кино харуул- 
жа байхаар кино-түхеэрэлгә 
тодхогдоһон байна. 

Мүнөө жэлдэ нэгэдэхи клас: 
ста орохо үхибүүдэй элүүр- 
жүүлгын талмайнууд | Хснхо- 
лын, Хара-Шэбэрэй, Николь- 
скын, Хушуун-Үзфүрэй, Суул- 
гын, Гашайн. һургуулниуудта 
хүдэлмэрилжэ. эхилбэ. 

Б. ЖАМБАЛОВ. 

Мухар-Шэбэр. 


БАГДАРИН. (Телефоноср абта- 
ба). Баунтын аймагай түб һуу- 
ринда медицины хүдэлмэрилэг- 
шэдэй үдэртэ зорюулагдаВан юра 

- бусын конкурс үнгэргэгдэбэ. Көн- 
куредо медчцинскэ сестра, акку- 
шерка, фельдшернүүд, хамтадаа 
32 хүн хабаадалан байна. 

Конкурсдо хабаадалан хүн бү- 
хэн гурба гурбан асуудалтай би 


ЭДИРШҮҮЛ 
МЭРГЭЖЭЛ 
ШУДАЛНА 


Бэшүүрэй аймагай Һургуули- 
нуудай һурагшад зунайнгаа ама- 
ралтын үедэ түрэлхидтөө туһал- 
даг болое. Тэдэнэр Турагшалай 
үйлэдбэриин бригадануудта хү- 
дэлхэ зуураа, хүдөө ажахын 
мэргэжэл шудална, таряашанай 
ажалтай тарилсана. : 


Аймагай 16 һургуулиин 1у- 
рагшадай үйлэдбэринн бфигада- 
нууд энэ зундаа (92 гектар га- 
зарта куузику тарижа ургуулха 
байна. һурагшад энэ талмай дээ- 
рэһәэ 3400 центнер шэмэтэ тә- 
жээл хуряаха зорилготой. Арбада- 
хи классуудые дүүргэһэн 290 
һурагшад энэ жэлдэ аттестадћаа 
гадна, тракторист-машинистын 


МЭРГЭЖЭЛЭЭ ШАЛГАЛСАНА 


ледүүдые абажа, 
шалгалта бариба. ' 


Дүн гаргахада аймагай поли- 
КЛИНИКЫН медицинскэ еестранууд 


Любовь Мальцева, Вилия Сим, 
Талина Москвитина, Татьяна Мур- 
занина гэгшэд бүхы асуудалнууд- 
та һайк харюунуудые үгэжэ, тү- 
рүү Зууринуудые эзэлбэ. Түрүү 
һуури эзэлЇїэн эдэнэртэ нэгэдэхи 


үнэмшэлгэ абаа. Эхиршүүл хоёр 
жэлэй туршада хүдөө ажахын 
техникэ шудалха зуураа, меха- 
низаторнуудтай сугтаа орооїо та- 
ряа тарилсадаг, хуряалсадаг бай- 
ха юм. 

Энэ жэлдэ арбадахи класс 
дүүргэгшэд Хүд9ө ажахын маши 
на шудалха талаар шалгалтаяа 
Лзайнаар баряа. Әрхим сэгнэлтэ 
абалан басагадшье тэдэнэрэй дун- 
да бии. Һурагшад Лиза Разувае- 
ва. Лена Ефимова, Лида Малн- 
нечиевская (Охин-Булағай дунда 
һургуули), Ольга Жаркова, Ксе- 
нья Афанасьева, Фрося Ткачева, 
Ольга Губенина, Люба Протасова 
(Бэшүүрэй дунда һургуули), Се- 
рафима Зайкуллина, Надя Дуль- 
ская (Хэрээтын дунда һургуули), 
Люда Сидарова, Полина Петрова 
(Бата-Ќуналейн дунда Лурғуүли) 
гэгшәд эрхимүүдэй тоодо оролсо- 
но. 


Вл. БОРИСОВ. 


МАГТААЛТАЙ БУСАБА 


Буряадай хүдөө ажахын техни- 
күмэй агрономическа отделенийн 
бүлэг студентнэр Яруунын айма- 
гай Иисэнгын совхоздо ошожо, 
ажалай дүршэл гараһан юм. Тэ- 
дэнэр һаяхан техникумдээ буса- 
жа ерэбэ. 

Эдир хүбүүд, басагад газар ха- 
халха, элдүүрилхэ, борнойлхо хү- 
дэлмэридэ эдэбхитэйгээр хабаа- 
далсаа. Тэдэнэрэй хүсөөр 2188 


га газар хахалагдаһан, 963 гек- 
тарта тарилга хэгдэһэн, 926 гек- 
тар таряалан борнойлогдоћон 
байха юм. Мүн студентнүүд 4147 
центнер үрэһэнэй таряа сэбэрлэ: 
һән байна. 

Агрономиин отделениин сту- 
дентнэр эрхим мэргэжэлтэд боло- 
хо байћанаа бодото ажалаараа 
гэршэлжэ үгэбэ. В. Комогордев, 


Яруунын аймагай Витимэй | 
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ХАЛТАР 


ХАРАНУУД 
| ОЛОШОРНО 


ааа Тан ШИГ тС БИН па ШИН ТАСС 

Урда Вьетнамай хойто сек- | ХАНОЙ. (ТАСС). Пном- 
тортэ  Митянь мүрэнэй ор- пениин сэрэгүүдтэ эсэргүү 
шондо шанга байлдаанууд дайшалхы ябуулгануудаа. 
боложо үргэлжэлһөөр. Аме- Камбоджын патриотическа хү- 


сэнүүд илангаяа эдэбхижүүл- 
нэ. 


Пномпеньһээ урдуурхи 
Такхмау райондо хороһон 
дайсанда патриодууд шанга 


харюу сохилто хээ. Хилэ ша- 
дарай нютагуудта шанга 
баилдаанууд болоно. Сүлөө- 
дэлгын хүсэнүүд Пномпениин 
аэродромые артиллереэр” буу- 
даба. Национальна сүлөөлэл- 
гын хүсэнүүд Хоёр хүүргэ гэ- 
элээ, ехэ зэбсэг хэрэгсэл- 
нүүдые эзэмдэн абаа. 

ХАНОЙ. (ТАСС). ДРВ-гэй 
" Уһанай түхеэрэлгэнүүдэй ми- 
нистерство эндэ мэдүүлгә 
тунхаглаа. Хойто Вьетнамда- 
хи уйанай хаалтануудые, тү- 
хеэрэлгэнүүдые зэрлиг бү- 
дүүлигээр бомбодожо Пһандар- 
гаһан американ  хархис этэ- 
гээдүүдэй гаргуу аашые тэ- 
рээн дотор эрид шангаар 
шүүмжэлнэ. Апрелиин 10-һаа 
июнинн 10 болотор американ 
самоледууд ДРВ-гэй уһанай 
хаалтануудта, түхеөрөлгэ- 
нүүдтэ 68 дахин добтолго хэ- 
жэ, зэрлиг бүдүүлигээр бом- 
бодойон байна гэжэ мэдүүл: 
гэ дотор хэлэгдэнэ. 


гэжэ американ компанитай нягта 
хо.1боотой байна. Әнә олтирог 
дээрэ «Гантиян хзршан» гэжэ нэ- 
рэжэһэй тус компани Вьетнамда- 
хи сэрэгэй госпитальнуудта шу- 
һа эдьгәәдәг юм. 
Гватемалын арад зоной 
тулюур байдаллые, засағаарли- 
дайнь хайша хэрэг хандалгые 
Памтаашалан, СЕДЕСА-гай мэхэ- 
шэд шуһа суглуулгые овһэдтөв 
олзотой «ажал» болгонхой. Эндэ- 
хи «Лайн дураараа» шуйляа үгэ: 
Даг хүнүүдынь хододоо үлэн х00- 


ядуу 


коопзверопромхоздо үсхэбэрилэг- 
дэдэг халтар хара Үнәгэдәй 
2081 гүлгэн ћая абтаба. 

Үнэтэй сэнтэй эдэ амитадыє 


харууһалдаг 3. А. `Шахова, А. Г. 
Бердюгина, 


Н. Г. Романова гэг- 


„Ехэ комисои“ 
хүдэлмэреэ эхилбэ 


тавил» ТАСС 


Научно-техническэ ба эконо- 
мическа харилсан туһалалсал- 
гын талаар совет-француз саг 
үргэлжын ҰШ комисси («Ехэ 
комисси») июниин 19-дә Па- 
рижда хүдэлмэреэ эхилээ. 


ССЄР-эй Министрнүүдэй 
Соведэй Түрүүлэгшын орлог- 
шо, эрдэм наука ба техникын 
талаар СССР-эй Министрнүү: 
дэй Соведэй Гүрэнэй комите- 
дэй түрүүлэгшэ В. А. НКирил- 
лин, СССР-эй гадаадын худал- 
даа наймаанай ·министр Н. С. 
Патоличев, СССР-эй атомай эл- 
шэ хүсэ хэрэглэхэ гүрэнэй ко- 


митедэй түрүүлэгшэ А. М. 
Петросьянц, эрдэм наука ба 
технинын талаар СССР-эй 


Министрнүүдэй Соведэи Гүрэ- 
нэй  комитедэй  түрүүлэгшын 
орлогшо Д. М. Гвишнани, 
болон бусад хабаадалсана. 


Франциин талаһаа -- эконо- 
мико ба финансын министр В. 
Жискард" Эстэн, промышлен- 
на ба научна хүгжэлтын ми: 
нистр Франсуа-Ксавье Ортоли, 
гадаадын хэрэгүүдэй минист- 
рэй дэргэдэхи гүрэнэй секре- 
тарь Жан де Липковски, 
Франциһаа СССР-тэ байдаг эл- 
шэн сайд Роже Сейду комис- 
сиин хүдэлмэридэ хабаадалсаа. 


НЬЮ-ЙОРК 


Америкын | Холбоото Шта- 
дуудта медицинску хангал- 
гын улам бүри ахир тулюур, 
хэмжээлэшэгүй үнэтэй боложс 
байһые буруушааһан демон- 
страци Сан-Францискада «Хил- 
тон» гэжэ отделениин дэргэдэ 
болобо. Американ медицинскэ 
ассоциациин съезд жэл бүри 


һоор ябадаг, тушаайан нэгэ пин- 
тэ шаїанайнгаа түлөө оройдоол 
дүрбэн кетесаль гэхэ гү, али дүр- 
бән доллар хүрэхэгүй мүнгэ аба- 
даг байна. Энэ мүнгэндэ ганса- 
хан лә худалдаһан шуһаяа хүсэл- 
дүүлхээр эдеэ абахань бэрхэтїй. 
Теэд энээгээр бүхы гэр бүлэеэ 
тэжээхэ баатай болоно бшуу. 
Хэблэлэй түлөөлэгшэдтэй хөө- 
рэлдэхэдөө СЕДЕСА-гай директор- 


нүүдэй нэгэн Гватемалын зоной 
шуһа худалдажа абахадаа «тәд- 
хомжын хүдэлмэри ябуулнабди» 


В. Ишин, В. Цыбденов, Н. Уна- 
гаев гэгшэд газар хахалхадаа үдә- 
рэйнгөө даабариие 130—140 
процент дүүргэдэг байгаа. 


Мүн элдэб ажалда хүдэлһәп 
В. Мужикбаев В. Бабушкин, 
Ц. Бадмаев, 9. Раднаев, Ц. Цы- 
ренжапов болон бусад ажалша 
бэрхэ байжа, аха нүхэдтөө маг- 
туулаа. 


Хабарай тарилга саг болзор 
соонь дүүргэлгэҳэ ёхэхэн Ту!А- 
ламжа ажахыда үзүүлһэнэйнь 
түлөө агрономой отделениин 
етудентнэртэә совхозой дирекци, 
партком, рабочком болон ВАКСМ- 
эй комитедэй зүгһөөв Һһайниие 
хүргэһән бэшэг техникумэй дДИ- 
ректорэй нэрэ дээрэ һаяхан абта- 
ба. 


М. МЕДОВАЯ. 


оруулангүй тэнжээхэ, ехэ болго- 
хө хүсэлтэй. ” 

Байгша оной ноябрь--д4ёкабрь 
һарануудта гүдгэдэй зариман 
алагдажа, зрћаниинь гүрэндэ ту- 


“шаагдаха, нүгөөдүүлынь үсхэбэ- 


юм. 


ридә ұлөөгдәхэ 
д К. СУДАНОВ. 


ВАШИНГТОН 
Худалдаа наймаа 


хэхээр бэлэнбди 
ааа 


- ТАСС 


Америкын машина бүтээл- 
гын 225 ехэ компанине нэгэ- 
дүүлдэг станок бүтээлгын 
фирмэнүүдэй национальна ас- 
социаци .хариин оронуудтай 
худалдаа наймаа хэлгэеэ үр- 
гэдхэхэ  хүсэлэнтэн, энээнэй 
тула Холбоото Штадууд бо- 
лон Советскэ Союзай хоорон- 
до худалдаа наймаан улам 
үргэнөөр ябуулагдаха зэргэ- 
тэй гэжэ ассоциациин вице- 
президент Джеймс Грей, 
ТАСС-ай корреспон денттэй 
хөөрэлдэхэдөө, мэдүүлбэ. 

Американ станок бүтээл- 
гын түхеэрэлгэнүүд .Советскэ 
Союзда шухала хэрэгтэй гэ- 
жэ станок бүтээлгын фирмэ- 
нүүдэй национальна ассоциа- 
ци тоолоно гээд тэрэ хэлээ. 
«Гэхэ зуура, Советскэ Союз- 
тай худалдаа наймаа хэлгэ 
али ади талаһаа үндэһэ ба- 
римтатай байха ёһотой Гэжэ 
ойлгонобди, — гэжэ Дж. Грей 
тэмдэглээ. — Энээнтэй даша- 
рамдуулан, СССР-тэй худал- 
даа наймаанай тусхай хэлсээ- 
нүүдые баталхын тула США- 
гай правительствын хүсэлэл 
оролдолгые американ станок 
бүтээлгын промышленность 
дэмжэнэ, Иимэ хэлсээнүүд ба- 
талагдаха аабза гэжэ этигэнэ. 


МЕДИЦИНСКЭ ХАНГАЛТА АХИР ТУЛЮУР 


ТАСС 


эндэ үнгэргэгдэдэг юм. 

«Медицинэ баяшуулай бэ. 
шэ, харин арад зоной аша ту- 
Һада», «Улад зоной элүүрые 


хамгаалгаар олзо хайлтые бо- 
люулая гэһэн плакадуудые де- 
монстрантнууд баряад ябапан 
байна. 


гэжэ хәлэһэн байна. Тэрэнэй 
хэлэгшээр шуһа хилын саана ху: 
далдахадаа СЕДЕСА-гаархид ва- 
лютын орошые дээшэлүүлжэ, 
ажалгүй байлгые болюулһан • бо- 
лоно. Зүтөөвр тэрэ Гватемалын, 
мүн бүхы, Латиин Америкын 30- 
ной шуданай американецууј\й 
шуйанїаа жэшдэлэшэгүй хямда 
байлые тодорхойлхосо мяртаж:р- 
Эг 


М. САПРЫКИН. 
(АПН). 


жюрин урда { шатын диплом, 


Уран захёолшодїї 


үнэтэ бэлэгү 
тэйгээр барюулагдаа. 

Мүн хоёрдохи, гурбадахи Її 
ринуудые медицинекә сест 
фельдшернүүд Любовь Любакей 
Талина Овчинникова, Любовь 
бородина, Евдокия Лүкьянова 19 
шэд эзэлжэ, үбшэн зондо түрж 
туһалаҹжа саг соонь үзүүлэй 


шадаха байһаназ харуулба. 
Л. СУВОРОВА. 


хабаадал- ! 
гатайгаар... 


«Искусетвын дундаршагүй 0 
лаг» гәһэн үдэтэ хүдөө-ажаг 
институдай актова зал 000 ҮЁ 
гэргэгдөө.. Ветеринарна факулҝ 
тедэй студентнэр энэ үдэш 
эмхидхэһән байна. Республи 
мнай поэдүүд болон уран зохөМ 
шод эндэ уригдаа. Д. Батожа! 
В. Петонов гэгшэд зохёолнууд 
уншаћан байна. ! 

Амарай драмын театрай (ё 
жиссёр Л. Васильев театрайнгй 
байгуулагдалан тухай һонирлхәх 
тойгоор хөөрэжэ үгөө. Мүн 2: 
тистнарайнгаа творческо түсэР 
тэй студентнэрые  танилсуулї 
байна. 

Уулзалгын  түгэсхэлдэ уй 
гоёор уншагшадай конкурс үнгэр 
гэгдвө. М. Самбуев, В. Петонк 
К. Симонов гэгшэдэй Зохёолнур И 
дые. студентнэр уран хурай 
уншажа, нүхэдэйнгөө магтаал 
хүртөө. 


И. ПОПОВА. 
ТУНАТАЙ СЕМИНАР! 


Аймаг дотороо соёлой хүдэлҹ 
ри һайжаруулха тухай хөөрэлдөөї 
эндэ һая болобо. Гурбан үдэрй 
семинарта хабаадагшад хоёр сек 
ци болон хүдэлмэреэ үргэлж 
лүүлээ. Тиигэхэ зуураа, ЕЎ 
һургуули хоёрой холбоо барисаав 
шэнэ ёһо гурим тухай, хүй 
ажахын ажалшадые хангалга Тай 
жаруулха асуудалнуудт (10 
анхаралаа табийан байна. 


Тематическа үдэшэнүүдые 
гэргэлгын методико, клубта 71 
ническэ хэрэгсэлнүүдые хэрэг 
хэ тухай асуудалаар еугларат 
шад ехэтэ һонирхоо. ) 

! Л. СЛЮНКИНА. 


нютаг 2598 
НИТТАГАЙ 


СС ОНИ 


ПРАВДА: БУРЯТН 


Нэгэдэхи хуудаһанда: Бүхэс 
на «Знание» бүлгэмэй зург 
хи сьезддэ КПСС-эй Ц 
эльгээћэн амаршалга. Мүры 
нэй туг үргэгшэд. 

Хоёрдохн хуудаһанда: Газ 
хүрьһэ Налхинай үлеэлгэлээ 
гылхэ» гэлэн тусхай хуудаһав 

Гурбадахн хуудаһанда: «Ар 
далгатай ба алкоголизмтай 
сэл шангадхаха хэмжээнүүд 
хай». РСФСР-эй Верховно 
дэй Президиумэй Указ. « 
тамнагшад» гэһэн А. Бу 
вай репортаж. АНН-эй матер 
вууд. 

Дүрбэдэхн хуудаһанда: (6. 
тын һонинууд. «Библиофилай 
хэр» гэһэн Леншинагай стать 


НЭГЭДЭХИ ПРОГРАММ 
УЛААН-ҮДЭ ХАРУУЛН 
18.00 телевизионно 0 
нууд. 18.30 «Али-баба 
разбойников» гэһэн үхибүў 
зорюулагдалан кукольна ФИ 
«ОРБИТА» ХАРУУЛНА: 
19.00 -- «Время» гэлэн 
лэй хониной программа. 194 
баскетбол. Эндэ Европын (06 
Америкын суглуулагдамал 
мандануудай хоорондо үнгэй 
дэлэн нааданай хоёрдохи хаха 
УЛААН-ҮУДЭ ХАРУУЛНА 
20.15 литературна ла 
ма. 21.05 «Мерос--наслё 
во» гэһэн телеочерк. 21.20 
эрдэм наукын туйлалта — 1 
дөө ажахыда» гэһэн дам 
21.40 «Дорога домой» 
уран һайханай телевизионно ф 
мын 1--2-дохи сери. 23.35- 
публика доторхи һонин. 


а га 
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